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Πληροφορίες γιατα εμπορικά σήματα 

« Οιεπωνυµίες Μἰςιοςοῇ, ΝΝΙΠαοννς και ΝΝΙΠαοννς ν1οΐ8 είναι σήματα κατατεθέντα ή 
εμπορικά σήµατα της Μἱςγοοοῖ (οιροιαϊίοη στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. 

« Οιεπωνυμίες Μαςἰηϊοσῃ, Μας Ο5 και ΟμἰςΚΤΙΠΊΕ είναι εμπορικά σήματα της Αρρ|6 
|ης. 

« Οιεπωνυμίες Αάοῦε και ΑσΓοῦαϊ είναι σήματα κατατεθέντα της Αάοῦε ογςίθηης |ῃς. 

«. Τολογότυπο 55 είναι εμπορικό σήμα της 55 (8 Αςςοςἰαϊίοη. 

« Ηεπωνυμία Ρἰεϊβήάαε είναι εμπορικό σήμα. 

« Όλες οιάλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή στα 
άλλα έγγραφα που παρέχονται µε το προϊόν της Νίκοη είναι εμπορικά σήματα ή 
σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. 


Εισαγωγή 


Πρώτα βήματα 

ος Βασικές πληροφορίες για τη φωτογράφηση και 
την απεικόνιση: Εύκολη αυτόματη λειτουργία 

Θ Λήψη στην αυτόματη λειτουργία 

{ΠῚ Λήψη κατάλληλη για τη σκηνή 


[5] Αυτόματη λήψη πορτραίτων (χαμογελαστό 


πρόσωπο) 

[5] Περισσότερες πληροφορίεςγιατην 
απεικόνιση 

"” Νιάθο 


Σύνδεση σετηλεόραση, υπολογιστή και εκτυπωτή 


ΜΕΝυ Μενού λήψης, απεικόνισης και ρυθµίσεων 


Τεχνικές σημειώσεις 


Για να µην προκληθεί βλάβη στο προϊόν Νίκοη που χρησιµοποιείτε και για να µην 
τραυματιστείτε εσείς ή άλλα άτοµα, διαβάστε όλες τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας 
πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό τον εξοπλισμό. Έχετε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες, ώστε να 
μπορούν να τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν το προϊόν. 

Οι συνέπειες της µη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτήν 
την ενότητα υποδεικνύονται από το ακόλουθο σύμβολο: 


ΛΝ 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 


ΛΑ Απενεργοποιήστετη 
φωτογραφική μηχανή σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας 

Εάν παρατηρήσετε καπνό ή 

ασυνήθιστη οσμή να προέρχεται από 

τη φωτογραφική μηχανή ήτο 
μετασχηματιστή ρεύματος, βγάλτε το 
μετασχηματιστή από την πρίζα και 
αφαιρέστε αμέσωςτις μπαταρίες, 
προσέχοντας να µην καείτε. Μετά την 
αφαίρεση ή την αποσύνδεση της 
πηγής τροφοδοσίας, μεταφέρετε τη 
συσκευή σε εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο 58ινἰςε της Νίκοη για 
επιθεώρηση. 


Δ. Μην αποσυναρµολογείτε τη 
συσκευή 
Εάν αγγίξετε τα εσωτερικά τμήματα 
της φωτογραφικής μηχανής ή του. 
μετασχηματιστή ρεύματος, µπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός. Εάν η 
φωτογραφική μηχανή ήο 
μετασχηματιστής ρεύματος σπάσουν 
λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος, 


αποσυνδέστε το προῖόν από την πρίζα 


ή/και αφαιρέστε τις μπαταρίες και 
απευθυνθείτε σε έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
«α[νίςς της Ν[κοη για επιθεώρηση. 


Αυτό το εικονίδιο επισημαίνει τις προειδοποιήσεις, δηλαδή τις πληροφορίες που 
πρέπει να διαβάσετε πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος της Νκοη για την 
αποτροπή πιθανού τραυματισμού. 


ΔΛ. Μη χρησιµοποιείτε τη 
φωτογραφική μηχανή ή το 
μετασχηματιστή ρεύματος 
όταν στο περιβάλλον 
υπάρχουν εύφλεκτα αέρια 

Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρονικές 

συσκευές σε χώρους όπου υπάρχουν 

εύφλεκτα αέρια, καθώς µπορεί να 
προκληθεί έκρηξη ή φωτιά. 

ΛΙ Χειριστείτε µεπροσοχήτο 
λουράκιτης φωτογραφικής 
μηχανής 

Μην τοποθετείτε ποτέ το λουράκι 

γύρω από το λαιμό βρεφών ή παιδιών. 

ΛΙ Φυλάσσετε τη μηχανή µακριά 
από παιδιά 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστενα 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βάλουν 

τα μικρά παιδιά στο στόμα τουςτις 
μπαταρίες ἡ άλλα μικρά εξαρτήματα 
της μηχανής. 


ΛΙ Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 


κατά το χειρισμό μπαταριών 


Οι μπαταρίες ενδέχεται να παρουσιάσουν 
διαρροή ή να εκραγούν, εάν δεν τις 
χειριστείτε σωστά. Όταν χειρίζεστε τις 
μπαταρίες που θα χρησιμοποιηθούν µετο 
παρόν προϊόν, λαμβάνετε τις ακόλουθες 
προφυλάξεις: 


Πριν να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, 
απενεργοποιήστε το προϊόν. Εάν 
χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή 
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι 
συνδεδεμένος στην πρίζα. 
Χρησιμοποιείτε µόνο εγκεκριμένες 
μπαταρίες για χρήση µε αυτό το προϊόν 
ΓΩ 12). Μη χρησιμοποιείτε 
ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες ή 
μπαταρίες διαφορετικής μάρκας ή 
τύπου. 
Εάν αγοράσετε ξεχωριστά 
επαναφορτιζόµενες μπαταρίες ΕΝ-ΜΙΗ2 
(ΕΝ-ΜΗ2-Β2) ΝΙΜΗ της ΝίΚοη, φορτίστε 
τις και χρησιμοποιήστε τις όλες µαζί. Μη 
χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα μπαταρίες 
από διαφορετικά ζεύγη. 

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
ΕΝ-ΜΗ2 χρησιμοποιούνται μόνο µε 
ηφιακές μηχανές ΝίΚοη και είναι 
συμβατές µε(ΟΟΙΡΙΧ [20/! 19. 
Τοποθετείτε τις μπαταρίες µετο σωστό 
προσανατολισμό. 

βραχυκυκλώνετε ή μην 
αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες και 

ν προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να 
σπάσετε τη μόνωση ή το περίβλημα. 

ν εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή 
υπερβολική θερμότητα. 

ν εκθέτετε και µη βυθίζετε τις 
παταρίες σε νερό. 

ντις αποθηκεύετε και µην τις 
εταφέρετε μαζί µε μεταλλικά 
αντικείµενα, όπως περιδέραια ή 
σιμπιδάκια. 


ΓΕ 


Ω 
(η 


Για την ασφάλειά σας 


« Οιµπαταρίες παρουσιάζουν συνήθως 


διαρροή όταν αποφορτίζονται πλήρως. 
Για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη του 
προϊόντος, αφαιρέστε τις μπαταρίες 
όταν αποφορτιστούν πλήρως. 
Διακόψτε αµέσως τη χρήση, εάν 
παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή 
στις μπαταρίες, όπως αλλαγή του 
χρώματος ή παραμόρφωση. 

Εάν υγρό απότις κατεστραμμένες 
μπαταρίες έρθει σε επαφή µετα ρούχα ή 
το δέρµα σας, ξεβγάλτε το αµέσως µε 
άφθονο νερό. 


ΔΙ Κατά το χειρισμό του 


φορτιστή μπαταριών 
(διατίθεται χωριστά) 
λαμβάνετετις παρακάτω 
προφυλάξεις 
Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Η µη 
τήρηση αυτού του μέτρου 
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς 
ή ηλεκτροπληξίας. 
Αφαιρείτε τη σκόνη που υπάρχει 
επάνω ή κοντά στα μεταλλικά µέρη 
του βύσματος µε στεγνό πανί. Εάν 
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη 
μηχανή, µπορεί να προκληθεί φωτιά. 
Μη χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος 
και µην πλησιάζετε το φορτιστή της 
μπαταρίας κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων. Η µη τήρηση αυτού του 
μέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 
Μην καταστρέφετε, τροποποιείτε, 
τραβάτε βίαια ή λυγίζετε το καλώδιο 
ρεύματος, µην το τοποθετείτε κάτω 
από βαριά αντικείµενα και µην το 
εκθέτετε σε θερμότητα ή φλόγες. 
Εάν καταστραφεί η μόνωση και τα 
καλώδια γυμνωθούν, απευθυνθείτε 
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
«θ/νίσθ της Νίκοη για επιθεώρηση. Η 
µη τήρηση αυτών των µέτρων 


[1] 


Για την ασφάλειά σας 


προφύλαξης ενέχει κίνδυνο φωτιάς 
ή ηλεκτροπληξίας. 

« Μη χειρίζεστετο βύσμα ήτο 
φορτιστή μπαταρίας µε βρεγµένα 
χέρια. Η µη τήρηση αυτούτου 
µέτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. 

« Μην τη χρησιµοποιείτε µε 
μετατροπείς ή προσαρμογείς 
ταξιδίου οι οποίοι προορίζονται για 
τη μετατροπή του ρεύµατος ή µε 
μετασχηματιστές τύπου Ὀς-Ας. Η 
μη τήρηση αυτού του μέτρου 
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης βλάβης, υπερθέρμανσης 
ή εκδήλωσης πυρκαγιάς. 


Δ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα 
καλώδια 
Όταν συνδέετε καλώδια στις εισόδους 
καιτις εξόδους της μηχανής, 
χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια που 
παρέχονται ή πωλούνται απὀ τη Νίκοη 
για αυτό το σκοπό, ώστε να 
αποφευχθούν τυχόν ασυμβατότητες 
µετις ρυθμίσεις του προϊόντος. 


Δ Χειριστείτε µε προσοχή τα 
κινούμενα µέρη 

Προσέξτε να µην πιαστούν τα δάχτυλά 

σας ή άλλα αντικείμενα στο κάλυμμα 

του φακού ή άλλα κινούμενα µέρη. 


Δ (5-ΒΟΜ 

Τα (Ρ-ΒΟΜ που παρέχονται µε αυτή 
τη συσκευή δεν θα πρέπεινα 
αναπαράγονται σε συσκευή 
αναπαραγωγής ΟΌ ήχου. Η 
αναπαραγωγή των ςΡ-ΗΟΜ σε 
μονάδα αναπαραγωγής ΟΌ ήχου 
µπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής 
ή βλάβη στη συσκευή. 


Δ Κατάτη χρήση του φλας 
απαιτείται προσοχή 
Η χρήση του φλας κοντά στα µάτιατου 
θέματος µπορεί να προκαλέσει 
προσωρινή τύφλωση. Πρέπει να 
επιδεικνύεται η δέουσα προσοχή κατά 
τη φωτογράφηση βρεφών, περίπτωση 
κατά την οποία το φλας θα πρέπει να 
απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο απὀ το 
θέμα. 


Δ Μη χρησιµοποιείτε το φλας 
όταν το παράθυρο του φλας 
είναι σε επαφή µε κάποιο 
άτομο ή αντικείµενο 

Η µη τήρηση αυτού του μέτρου 

προφύλαξης ενέχει κίνδυνο 

εγκαυμάτων ή φωτιάς. 


Δ Αποφεύγετε την επαφή µε 
τους υγρούς κρυστάλλους 

Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να µην 

τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί 

και αποφύγετε την επαφή των υγρών 

κρυστάλλων της οθόνης με το δέρµα, 

τα μάτια ἡ το στόμα σας. 


Σύμβολο για ξεχωριστή συλλογή 
στις χώρεςτης Ευρώπης 
Αυτό το σύμβολο 
υποδεικνύει ότιτο προϊόν 
αυτό πρέπει να συλλέγεται 
ξεχωριστά. 

Τα παρακάτω ισχύουν µόνο 

για τους χρήστες στις χώρες της 

Ευρώπης: 

« Αυτότο προϊόν προορίζεται για 
ξεχωριστή συλλογή από κατάλληλο 
σηµείο. Να µην απορρίπτεται όπως 
τα οικιακά απόβλητα. 

« Γιαπερισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε µε το κατάστημα 
λιανικής ή τις τοπικές αρχές που 
εἶναι υπεύθυνες για τη διαχείριση 
των αποβλήτων. 


Αυτό το σύμβολο που 

βρίσκεται επάνω στην 

μπαταρία υποδεικνύει ότιτο 

προϊόν αυτό πρέπει να 

συλλέγεται ξεχωριστά. 

Τα παρακάτω ισχύουν µόνο γιατους 

χρήστες που διαμένουν σε Ευρωπαϊκές 

χώρες: 

« Όλεςοι μπαταρίες, είτε έχουν αυτό 
το σύμβολο είτε όχι, προορίζονται 
για ξεχωριστή συλλογή σε ένα 
κατάλληλο σημείο απόρριψης. Μην 
την απορρίπτετε µαζί µε τα οι-κιακά 
απορρίμματα. 


ο Γιαπερισσότερες πληροφορίες, 
απευθυνθείτε στο κατάστημα 
λιανικής πώλησης ή τις τοπικές 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη 
διαχείριση των αποβλήτων. 
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Εμφάνιση του μενού απεικόνισης 

ΓΙ ΙΙάς 5Πονν.. 

{ῆ Διαγραφή 


Βασικές ρυθµίσεις μηχανής: Μενού ρυθµίσεων.. 


Πίνακας Περιεχομένων 


Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων 
ΠΕ Μενού 
ΙΠ Οθόνη υποδοχή 
ϐ) Ημερομηνία 
ΙΓ Ρυθμίσεις οθόνης. 
ΠΩ Εκτύπωση ημλνίας. 
9) Ανίχνευση κίνησης 
ΞΙΡ Υποβοήθηση ΑΕ... 
49) Ρυθμίσεις ήχου 
ϐ) Αυτόματη απενεργ.........''''''''''. 
ΠΒ Φορμάρ. μνήμης! Φορμάρ. κάρτας 
Τμ Γλώσσα/ απαυά36 
δΙ Λειτουργία νἰάεο .. 
[2 Ἐνδ. κλεισ. µατιών.. 
[5 Επαναφορά όλων.. 
ΕΒ Τύπος μπαταρίας... 
Όπ Προστασία 
Βὴ Περιστροφή εἰκ.. 
[3] Αντιγραφή 
[8 Έκδοση ἤπηννᾶτ 


Πίνακας Περιεχομένων 


Τεχνικές σημειώσεις 


Προαιρετικά εξαρτήματα. 
Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης. 
Ονόματα αρχείων και φακέλων εικόνων 
Φροντίδα της φωτογραφικής μηχανής... 
Καθαρισμός... 
Αποθήκευση. 
Μηνύματα σφάλματος 
Αντιμετώπιση προβλημάτων.. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Υποστηριζόμενα πρότυπα ο 
Ευρετήθβιου όν δα λαο μαι ρα μμ αν 


Εισαγωγή 


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή {001 ΡΙΧΙ20/6901ΡΙΧ 
[19 της ΝίΚοη. Αυτό το εγχειρίδιο συντάχθηκε για να σας βοηθήσει να απολαύσετε τη 
φωτογράφηση µετην ψηφιακή μηχανή της ΝίΚοπ. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν 
από τη χρήση και φυλάξτε το σε κατάλληλη θέση, ώστε να το διαβάσουν όλα τα άτοµα που 
χρησιμοποιούν το προϊόν. 

Σύμβολα και συμβάσεις 


Για να βρίσκετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, χρησιμοποιούνται τα 
παρακάτω σύμβολα και συμβάσεις: 


μλωλοο!3 


απ. ο αν» 
ας 


Σηµειώσεις 

« Ηκάρτα μνήμης 56εει[θ ΡΙα|τ8! (55) αναφέρεται ως «κάρτα μνήμης». 

« Η ρύθμιση κατά το χρόνο αγοράς του προϊόντος αναφέρεται ως 
«προεπιλεγµένη ρύθμιση». 

«. Τα ονόματα των στοιχείων μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής 
μηχανής καιτα ονόματα των κουμπιών ή τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του 
υπολογιστή εμφανίζονται µε έντονα γράμματα. 

Ενδεικτικές οθόνες 

Στο παρόν εγχειρίδιο, οι φωτογραφίες ορισμένες φορές παραλείπονται από τις 

ενδεικτικές οθόνες, ώστε να φαίνονται πιο καθαρά οι ενδείξεις της οθόνης. 


Εικόνες και κείµενα οθόνης 

ο Οτεικόνες καιτα κείµενα της οθόνης που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται 
να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται πραγματικά στην οθόνη. 

« Οι εικόνες και τα κείµενα της οθόνης που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο 
προέρχονται από την ΟΟΟΙΡΙΧ [19. 


Ονόματα προϊόντων 
Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα ονόματα προϊόντων «(ΟΟΙ ΡΙΧ 120» και «ΟΟΟΙΡΙΧ |.19» 
ορισμένες φορές αναφέρονται εν συντομία ως «120» και «| 19». 


Κάρτες μνήμης 

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται µε αυτήν τη μηχανή μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη της 
μηχανής ή σε αφαιρούμενες κάρτες μνήμης. Εάν έχετε τοποθετήσει µια κάρτα μνήμης στη μηχανή, όλες οι νέες 
φωτογραφίες θα αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης και οι λειτουργίες διαγραφής, απεικόνισης και 
φορμαρίσµατος θα εφαρμοστούν µόνο στις φωτογραφίες που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης. Πρέπει να 
αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, για να είναι δυνατό το φορμάρισµα της εσωτερικής µνήµης ή η χρήση της για 
αποθήκευση, διαγραφή ή προβολή φωτογραφιών. 


Μλῶλοο!3 


Δια βίου εκπαίδευση 


Στο πλαίσιο της δέσµευσης «Δια βίου εκπαίδευση» της Νίκοη που αφορά τη συνεχή υποστήριξη για 
προϊόντα και εκπαίδευση, παρέχονται διαρκώς ενημερωμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 
ηλεκτρονικά στις παρακάτω τοποθεσίες: 
» Για χρήστες στις Η.Π.Α.: Πτϊρ/Λννννν.π[κοπιί5α.ζοπη/ 
» Για χρήστες στην Ευρώπη και την Αφρική: Π{{ρ/Λννννν.ετορ6-η[Κοη.ζοτη/5ἠρροτύ/ 
«Για χρήστες σε Ασία, Ωκεανία και Μέση Ανατολή: ΠτρΛννννν.η!Κοη-ασία.ζοΓη/ 
Να επισκέπτεστε αυτές τις τοποθεσίες, για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες 
προϊόντων, συμβουλές, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις (ΕΑΟ) και γενικές συμβουλές που 
αφορούν την ψηφιακή εικόνα και φωτογραφία. Πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να είναι 
διαθέσιμες από τον αντιπρόσωπο της Νίκοη στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στην παρακάτω 
διεύθυνση ΠΗ͂Ι. για πληροφορίες επικοινωνίας: 

Ππρ/γηααίπᾳ.πΚοη.εοΠη/ 


Χρησιμοποιείτε µόνο γνήσια ηλεκτρονικά εξαρτήματα της Νίκου 


Οι φωτογραφικές μηχανές ΟΟΟΙΡΙΧ της Νίκοη έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα µε τα υψηλότερα 
πρότυπα και περιλαμβάνουν σύνθετη ηλεκτρονική διάταξη κυκλωμάτων. Μόνο τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα της Νίκοη (συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών μπαταρίας, των μπαταριών καιτων 
ετασχηµματιστών ρεύματος) που είναι πιστοποιημένα από τη Ν[κοη ειδικά για τη συγκεκριμένη 
ψηφιακή μηχανή της Νίκοη έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αποδεδειγμένα στο πλαίσιο των 
λειτουργικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας αυτής της ηλεκτρονικής διάταξης 
κυκλωμάτων. 

ΗΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥΔΕΝ Α ΝΗΚΟΥΝ Σ ΤΗ ΝΙΚΟΝ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ 
ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣΝΙΚΟΝ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήματα της Ν|κοη, επικοινωνήστε µε τον τοπικό 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ΝΚοη. 


Πριν νατραβήξετε σημαντικές φωτογραφίες 


Πριν να τραβήξετε φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις (όπως σε γάμους ή πριν να πάρετε τη 
φωτογραφική μηχανή σε ένα ταξίδι, τραβήξτε µια δοκιμαστική φωτογραφία, για να βεβαιωθείτε ότι 
η μηχανή λειτουργεί κανονικά. Η Νίκοη δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή οικονομικές ζημίες που 
ενδέχεται να προκύψουν από τη δυσλειτουργία του προϊόντος. 


Σχετικά µε τα εγχειρίδια 


«Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μεταγραφή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης 
δεδοµένων ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιονδήποτε 
τρόπο, οποιουδήποτε μέρους αυτών των εγχειριδίων χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της Νίκο. 

 Η Νίκοη διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις προδιαγραφές υλικού και του λογισμικού που 
περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 

« ΗΝΙΚΟοη δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για ζημιές που µπορεί να προκύψουν από τη χρήση του 
προϊόντος αυτού. 

«Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, κάθε παρατήρηση για σφάλματα ή 
παραλήψεις είναι ευπρόσδεκτη και µπορεί να αποσταλεί στον τοπικό αντιπρόσωπο της ΝΙΚοη (η 
διεύθυνση παρέχεται ξεχωριστά). 


Πληροφορίες και προφυλάξεις 


Σχετικά µετην απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής 

Έχετε υπόψη ότι ακόµη και η απλή κατοχή υλικού που έχει αντιγραφεί ψηφιακά ή αναπαραχθεί µέσω 
σαρωτή, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή άλλης συσκευής ενδέχεται να τιμωρείται από το νόμο. 
ο Στοιχεία των οποίων η αντιγραφή ή αναπαραγωγή απαγορεύεται δια νόµου 

Μην αντιγράφετε και µην αναπαράγετε χαρτονομίσματα, κέρματα, χρεόγραφα, κυβερνητικά 
ομόλογα ή ομόλογα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόµα και εάν τα αντίγραφα επισημαίνονται µε την 
ένδειξη «Δείγμα». Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή χαρτονομισμάτων, κερμάτων ή 
χρεογράφων που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες. Εάν δεν έχει δοθεί προηγούμενη κυβερνητική 
έγκριση, απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή µη χρησιμοποιηµένων γραμματοσήμων ή 
ταχυδρομικών καρτών που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση. Απαγορεύεται από το νόµο η 
αντιγραφή ή η αναπαραγωγή σφραγίδων που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση καθώς και 
πιστοποιηµένων εγγράφων. 

Προειδοποιήσεις για ορισμένα αντίγραφα και αντίτυπα 

Η κυβέρνηση έχει ορίσει περιορισμούς σχετικά µε αντίτυπα ή αντίγραφα χρεογράφων που 
εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμοί πληρωμής, επιταγές, δωροεπιταγές κλπ), 
κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ομαδικά εισιτήρια ή κουπόνια, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες 
που απαιτείται η αναπαραγωγή ελάχιστης ποσότητας τέτοιων αντιγράφων για τους σκοπούς της 
εταιρείας. Επίσης, µην αντιγράφετε και µην αναπαράγετε διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από την 
κυβέρνηση, άδειες που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, ταυτότητες 
και εισιτήρια, όπως δελτία ελευθέρας ή κουπόνια φαγητού. 

Συμμόρφωση µε τη νοµοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία 

Η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προστατεύονται µε δικαιώµατα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως βιβλία, μουσική, ζωγραφική, ξυλογραφίες, χάρτες, σκίτσα, ταινίες 
και φωτογραφίες, διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν µε σκοπό τη δηµιουργία παράνομων αντιγράφων ή την 
παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. 


Απόρριψη των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων 


Λάβετε υπόψη ότι µε τη διαγραφή φωτογραφιών ή το φορμάρισμα συσκευών αποθήκευσης 
δεδομένων, όπως είναι οι κάρτες μνήμης ή η εσωτερική μνήμη της μηχανής, δεν διαγράφονται 
πλήρως τα αρχικά δεδοµένα της φωτογραφίας. Ορισμένες φορές είναι δυνατή η ανάκτηση 
διαγραμμένων αρχείων από συσκευές αποθήκευσης που έχουν απορριφθεί, χρησιμοποιώντας 
λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο εμπόριο, µε αποτέλεσµα να είναι πιθανή η κακόβουλη χρήση των 
προσωπικών δεδομένων των φωτογραφιών. Η διασφόλιση του απορρήτου αυτών των δεδομένων 
αποτελεί ευθύνη του χρήστη. 

Πριν από την απόρριψη µιας συσκευής αποθήκευσης δεδοµένων ή τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας 
σε άλλο άτομο, σβήστε όλα τα δεδοµένα χρησιμοποιώντας λογισμικό διαγραφής του εµπόριου ή 
φορμάρετε τη συσκευή και μετά ξαναγεμίστε την πγήρως µε φωτογραφίες οι οποίες δεν περιέχουν 
προσωπικές πληροφορίες (όπως, για παράδειγµα, φωτογραφίες του ουρανού). Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
επίσης αντικαταστήσει φωτογραφίες τις οποίες έχετε επιλεξει για την οθόνη υποδοχής ([|} 85). 
Πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί ή υλικές ζημιές κατά τη φυσική 
καταστροφή συσκευών αποθήκευσης δεδομένων. 


μλωλοο!3 
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Το σώμα της μηχανής 


πῃ Κουμπίλήψης ..........'''''''''.'.'.'.'.....'...... 22 

Ε Διακόπτης τροφοδοσίας .............''''''' 18 

Ε Λάμπα ενεργοποίησης ............'''''. 18, 94 
Λάμπα χρονόµετρου 
αυτοφωτογράφησης 


Βοηθητικός φωτισμός ΑΕ 
[58] Ενσωματωμένο φλας 28. 
Ως... 108, 118 
Ηχείο .... “189 


Κλειστό κάλυμμα 


Η Κάλυμμα ακροδέκτη τροφοδοσίας .....104 
Η Υποδοχή για το λουράκι της μηχανής ....11 
[1 Κάλυμμα ακίδας «56, 58, 62 
11] Ὑποδοχή καλωδίου... ο. 
σ Κάλυμμα φακού ................................... 

[Β Ενσωματωμένο μικρόφωνο ...............53 


Εξαρτήματα της μηχανής 


7 8 910 


11 


| 1 Οθόνη .. 

α Κουμπί λειτουργίας λήψης .. 
[51 Κουμπί [5] (απεικόνισης) .............. 
σ Πολυ-επιλογέας ...............'.'.'...................... 9 


Η Λάμπα φλας... 


Κουμπιά Ζοοπῃ 


τευρύ . 
:τηλέ .. αν 
: Απεικόνιση εικονιδίων ......... 46 
:ΖοοΠη απεικόνισης 
τβοήθεια 


8.ο[ᾶ--Ξ 


Κουμπί ΜΕΝ... .10, 54, 70, 78, 83 


Η Κουμπί βὢ (εφαρµογής επιλογής) ...... 9 
Η Κουμπί ΤΠ (διαγραφής) .......... 24, 25, 55 


Διαμέρισμα µπαταρίας/ 
κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης ......12, 16 
11] Υποδοχή τριπόδου 


12] Ὑποδοχή κάρτας µνήµης 
| 13! Διαμέρισμα μπαταρίας ... 


ζΛΩΛΟΟΙ͂ 
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Εξαρτήματα της μηχανής 


Η οθόνη 


Οι ακόλουθες ενδείξεις µπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κατά τη λήψη και την 
απεικόνιση (η πραγματική ένδειξη διαφέρει ανάλογα µε τις ρυθμίσεις της μηχανής. 

Οι ενδείξεις και οι πληροφορίεςτων φωτογραφιών που εμφανίζονται κατά τη λήψη 
και την απεικόνιση, απενεργοποιούνται µετά από μερικά δευτερόλεπτα (Π} 89). 


Λήψη 
μας ὰ 
8 ο 
3 απ ϱ 98 
23 ] 2 Ἴ 
2 Ὁ απ ώω τττος ο ο); 
21 ΕΙ [631 ΕΕ μι 4-8 
μασ ώθ Τι 9 
20 -Η ΘΟῊΝ δ 
ιό 8 (ΘΕ | [ΠΕ --- [ΠΕ ΠΠΤΕΦ 11 
19 ΕΕ ῃἠο5) µε; Γ-] τσ [η Β») [η 
-- ΗΓ ΒΗ ΠΠ ΓΙῸ 19 
17 14 13 - 
εξ] [απ] 
- [5 ἰμθθο] Ῥ 
| | ἶ πιο θε] 
15 
Λειτουργία λήψης 8. ἠρθμόςσάσινπου απομένουν (παπάς φυτογραφε) 
; 12 
Ρ Διάρκεια νἰα 


|2 | Λειτουργία γηᾶςΓΟ 
13 | Ένδειξη Ζοοπη ...............'''''''''''''''''. 
Επ] Ένδειξη ΑΕ/ΑΕ:Ι.... 
ΕΗ Ένδειξη εστίασης... 
| 6 | Λειτουργία φλας 
Ένδειξη φορτίου μπαταρίας 
| 8] Ένδειξη ανίχνευσης κίνησης .. 
9) Ένδειξη «µη ρυθµισµένης ημερομηνία» .....110 


Ένδειξη χρονικής ζώνης 
| 10] Εκτύπωση ημερομηνίας . 


Λειτουργία εικόνας”; - 
Επιλογές νἰάθο .... ων 


131 Ένδειξη εσωτερικής µνήµης 
σα Διάφραγμα 
Περιοχή εστίασης 


[ΠΗ͂ Ευαισθησία |50 
Τιμή αντιστάθµισης έκθεσης .. 
|20 ] Επιλογές χρώματος 

ΕΙ Λειτουργία ισορροπίας λευκο! - 
ΕΙ Λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων ...... 75. 
ΕΗ Ένδειξη χρονόµετρου αυτοφωτογράφησης ......30 


. Διαφέρει ανάλογα µε την τρέχουσα λειτουργία λήψης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες 


όπου περιγράφεται κάθε λειτουργία. 


32 Οι ενδείξεις [η και [η εμφανίζονται στην | 20 και οι ενδείξεις βη και βοὶ εμφανίζονται στην | 19. 


Εξαρτήματα της μηχανής 


Απεικόνιση 
ν΄... 
1Β|06|2009 1500 [ΩΤ] “Ξ: 
1ᾱ--- [9θ80ω0Ρ6 6ο 
12 | 
10 118 
[οἱ [ῷ-ῃ[ς 
9 18 Βν]-- 2, 5 
| πια) Πτ69) '. - 
6 
87 [θθθ/9θθ]4 
[9999/9988] 
[" Ίπθθε] Ὁ 
[ Ἱαθ0ο] 
| 1] Ημερομηνία εγγραφής... 14 Ένδειξη εσωτερικής μνήμης .............'. 24 
επ Ὥρα εψραφής....'...κοκοοοκακοεοοκοομκκίσκον 14 Η Ένδειξη αναπαραγωγής νἰάθο .......... 55 


Ε Ένταση ήχου 


σ Ένδειξη φορτίου μπαταρίας 
Λειτουργία εικόνας᾽ | 
Επιλογέςνἰάεο . 

ἃ Αριθµός τρέχοντος καρέ/ 


συνολικός αριθµός καρέ 
Ρ Διάρκεια νίαθο 


Η Εικονίδιο εντολής εκτύπωσης 
Μικρή φωτογραφία 


Εικονίδιο Γ-Ι ΙΦΠΙΙΠΟ ......''''''''''''.'.'....'. 50 
Εικονίδιο προστασίας ...........''.''''''''''. 100 
Αριθµός και τύπος αρχείου .........''''. 105 


Ἐ Τα εικονίδια που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα µε τις ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία 


λήψης. 


ζΛΩΛΟΟΙ͂ 


Μλῶλοο!3 


Το κουμπί λειτουργίας λήψης 


---- «. Πιέστετο κουμπί λειτουργίας λήψης στη 
λειτουργία απεικόνισης για να μεταβείτε στη 
σσοι ΡΙΧ 119 90 λειτουργία λήψης. 
πα Π «. Πιέστετο κουμπί λειτουργίας λήψης στη λειτουργία 
κ.π/εοπα Τε λήψης για να εμφανιστείτο μενού επιλογής 
λεπουργίας λήψης. 


Μενού επιλογής λειτουργίας λήψης 
Στο μενού επιλογής λειτουργίας λήψης, χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε τη λειτουργία λήψης. 

(0 Εἴ Εύκολη αυτόμ.λειπ. (ΠΠ 18) 

(2) 86 Σκηνή (ΠΠ 33} 

(3) [5] Λειτουργία Χαμόγελο (Π} 44) 

(4) ΒΚ Λειτουργία νίάεο (ΠΠ} 53) 

(5) ΘΙ Αυτόματη λειτουργία (ΠΠ} 27) 


Τα εικονίδια που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα µε το τελευταίο πρόγραµµα σκηνών 
που επιλέξατε. 


Ενώ εμφανίζεται το μενού επιλογής λειτουργίας λήψης, µπορείτε να επιστρέψετε 
στη λειτουργία λήψης πιέζοντας ξανά το κουμπί λειτουργίας λήψης. 


Κουμπί [5] (απεικόνισης) 


« Στηλειττουργία λήψης, η μηχανή μεταβαίνει σε 
λειτουργία απεικόνισης όταν πιέζετε το [Ῥ]. 
( « Εάν η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη, πιέστε 
παρατεταμένα το κουμπί [5] για να 
Έα π/κα --τΕ ενεργοποιηθεί η µηχανή στη λειτουργία 
απεικόνισης. 


Βασικές λειτουργίες 


Πολυ-επιλογέας 
Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές χρήσεις του πολυ-επιλογέα για την επιλογή 
λειτουργιών, την ενεργοποίηση επιλογών μενού καιτην εφαρµογή των επιλογών. 


Για λήψη 
Εμφανίζεται το μενού ψ (λειτουργία φλας) (ΠΠ 28)/επιλογή του 
πάνω στοιχείου. ι Εμφανίδεταιτο 


Εμφανίζεται το μενού μενού 
ὦ) (Χρονόμετρο «(ΟΚ ὰ.. (αντιστάθμιση 


αυτοφωτογράφησης) τ 7 έκθεσης) ([{} 32). ἀ.. Λεπουργαφλας 
|. Εφαρµογή επιλογής. 


(130). 
Εμφανίζεται το μενού Ψ (λειτουργία πηβετο) ([1} 31). 


Για απεικόνιση 


(0 


ΠΠ 
Ὀθλ.,Ρ8 


Προβολή της Προβολή της 
προηγούμενης επόμενης 
φωτογραφίας. φωτογραφίας. 


Γιατην οθόνη μενού 


αλ Εφαρμογή επιλογής βΜ9ΑΕΑ Αμα 
πνωσιοιειου (Μετάβαση στην Ω ΓΕ μᾳ νὰ, 


Επιλογήτου στοιχείου τσ Επόμενη οθόνη). Συνεχῆς 


αριστερά/Επιστροφή Επιλογή του Ψ! Επιλογές χρώματος 
η στοιχείου δεξιά/ ΠΠΠΠΈξοδος 
᾿ Ἶ Μετάβαση στην 
Επιλογή του. επόμενη οθόνη 
κάτω στοιχείου. (εφαρμογής επιλογής). 


Σημειώσεις για τον πολυ-επιλογέα 


Σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ενδείξεις Α, Ὑ 4 και» χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις για 
να υποδείξουν το επάνω, το κάτω, το αριστερό και το δεξιό τµήµα λειτουργίας του πολυ-επιλογέα. 


ζΛΩΛΟΟΙ 
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μλωλοο!3 
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Βασικές λειτουργίες 


Κουμπί ΠΕΝ 

Πιέστε το ΜΕΝυ για να εμφανιστεί το μενού για την επιλεγμένη λειτουργία. 

«. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να ενεργοποιήσετε τις ρυθµίσεις (Π1} 9). 
«. Πιέστε την αριστερή καρτέλα για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων. 

«Για έξοδο από την οθόνη μενού, πιέστε ξανά το κουμπί ΝΕΝΙ. 


ο ο 


Μενού λήψης 


“κ ον Πάνω καρτέλα: Εμφανίζονται τα 


(5) μενού που είναι 
5 διαθέσιµα για την 
ΠΝ τρέχουσα λειτουργία. 


Κάτω καρτέλα: Εμφανίζεται το μενού 
ρυθμίσεων. [ΠΕΠ Έξοδος 


Η επιλεγμένη λειτουργία. 


Εμφανίζεται όταν το μενού περιλαμβάνει 
δύο ή περισσότερες σελίδες. 


Εμφανίζεται όταν 
υπάρχουν 
περισσότερα 
προηγούμενα 
στοιχεία μενού. 
Εμφανίζεται όταν 


ακολουθούν ένα 
ή περισσότερα 


| ΠΒΙΠΈξοδος 


στοιχεία μενού. Πιέστε το κουμπί 69 ἡ ΤΡ στον Πιέστε το κουμπί 69 ή 
πολυ-επιλογέαγιανα προχωρήσετε στον πολυ-επιλογέα γιανα 
στην επόμενη ομάδα επιλογών. εφαρμόσετε την επιλογή. 


Εναλλαγή ανάµεσα σε καρτέλες 
Μενού λήψης Μενού λήψης 


Λειτουργία εικόνας » Λειτουργία εικόνας 


Ὁ Ισορροπία λευκού Ισορροπία λευκού ΠΠ 


Ρυθμίσεις 
Μενού ᾿ 
Ώ Οθόνη υποδοχής 


Συνεχής Συνεχής ΕΙ Ημερομηνία 
Ψ' Επιλογές χρώματος ΕΙ ᾿ Επιλογές χρώματος φ Ρυθμίσεις οθόνης 
«Εκτύπωση ημ/νίας 
[ΠΠ] Έξοδος ῃ ΠΠ} Έξοδος [ΠΕ] Έξοδος 
Πιέστε το 4 στον πολυ- Πιέστε Α Ῥ στον πολυ- Θα εμφανιστεί το 
επιλογέα για να εισέλθετε επιλογέα για να επιλέξετε επιλεγμένο μενού. 
στο μενού. καρτέλα και πιέστε 69 ή». 


Όταν χρησιµοποιείτε τις παρακάτω λειτουργίες, µπορείτε να εμφανίσετε τις 
καρτέλες πιέζοντας στον πολυ-επιλογέα ενώ εμφανίζεται το μενού. 
ο. Εύκολη αυτόματη λειτουργία, πρόγραµµα σκηνών, λειτουργία Χαμόγελο και λειτουργία νίάθο. 


Βασικές λειτουργίες 


Εμφάνιση βοήθειας στην οθόνη 

Πιέστε το στοιχείο Τ (()) όταν εμφανίζεται το [Φ]/(0) κάτω δεξιά στην οθόνη του 
μενού για να προβάλετε µια περιγραφή τηςτρέχουσας ενεργοποιηµένης επιλογής 
μενού. 

Για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού, πιέστε ξανά το κουμπί Τ (60). 


ΕἸ! Συνεχής 
Επιλέξτε τη λειτουργία ενός 
καρέ, συνεχών λήψεων, 


Β55 (η μηχανή επιλέγει 


ΠΕΠ Έξοδος [πίσω 


Πληροφορίες για το κουμπί λήψης 

Η μηχανή διαθέτει κουμπί λήψης δύο βαθμίδων. Για να ρυθμίσετε την εστίαση και 
την έκθεση, πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και σταματήστε όταν 
αισθανθείτε αντίσταση. Όταν κρατάτε πιεσµένο το κουμπίλήψης στη θέση αυτή, η 
εστίαση και η έκθεση κλειδώνουν. Για να απελευθερώσετε το κλείστρο καινα 
τραβήξετε µια φωτογραφία, πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι το τέρμα. Μην πιέζετε 
το κουμπί λήψης µε δύναμη για να µην κουνηθεί η μηχανή και οι φωτογραφίες 


"ἕξ 


Πιέστε το κουμπί Πιέστε το κουμπί 
λήψης µέχριτη μέση λήψης μέχρι το τέρμα 
για να ρυθμιστεί η για να τραβήξετε µια 


εστίαση και η έκθεση. φωτογραφία. 


Σύνδεση του λουριού της μηχανής 


ζΛΩΛΟΟΙ͂ 


ὈιΗΠΦ Ὀ1ΩΟΙ] 
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Πρώτα βήματα 


Ί Ανοίξτετο κάλυμμα διαμερίσματος 
µπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης. 
«.Πριννα ανοίξετε το κάλυμμα διαμερίσματος 

µπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης, κρατήστε τη 
μηχανή ανάποδα για να µην πέσουν οι μπαταρίες. 


2 Τοποθέτηση των μπαταριών. 
. Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, όπως φαίνεται στα 
δεξιά. 


3 Κλείστετο κάλυμμα διαμερίσματος 
µπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης. 


Κατάλληλες μπαταρίες 

Αυτή η μηχανή χρησιµοποιείτις παρακάτω μπαταρίες Β6 μεγέθους ΑΑ. 

« Δύο αλκαλικές μπαταρίες [| Β6/! 40 (περιλαμβάνονται) 

« Δύο μπαταρίες λιθίου ΕΒ6/Ι 91 

ο. Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΕΝ-ΜΗ2 ΝΙ-ΜΗ (νικελίου-υδριδίου μετάλλου) 


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μηχανής 
Για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή, πιέστε τον διακόπτη ο 
τροφοδοσίας. Η λάμπα ενεργοποίησης (πράσινο χρώμα)θα. ---- 

ανάψει στιγμιαία και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Πιέστε ὑ 15) δο 
ξανά τον διακόπτη τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε : ΠΕ 

τη μηχανή. Κατά την απενεργοποίηση της μηχανής, η ΓΞ 

λάμπα ενεργοποίησης και η οθόνη απενεργοποιούνται. 


Εάν η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη, πιέστε παρατεταµένα το κουμπί 5] για να 
ενεργοποιηθεί η μηχανή στη λειτουργία απεικόνισης. 


Τοποθέτηση των μπαταριών 


| γή Αφαίρεση των μπαταριών 

Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα ενεργοποίησης και η οθόνη είναι σβηστές και ύστερα ανοίξτε το κάλυμμα 

του διαμερίσματος της µπαταρίας/της υποδοχής κάρτας μνήμης. 

| γή Πρόσθετες προφυλάξεις σχετικά µετις μπαταρίες 

« Διαβάστε και τηρήστε τις προειδοποιήσεις (Π} ΠΠ, 107). 

« Διαβάστε και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις για την μπαταρία που παρέχονται στη σελίδα ΙΙ 
και στην ενότητα «Η μπαταρία» (Π5} 107), πριν να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. 

« Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικής μάρκας ή τύπου. 

« Μην χρησιµοποιείτε μπαταρίες που παρουσιάζουν τα παρακάτω ελαττώματα: 


Θ(ξ.-3) 9(65.5 Θ(.2 Θ Θ 
᾿.. 


Θ Θ Θ Θ Θ 
Μπαταρίες µε μόνωση Μπαταρίες µε μόνωση που Μπαταρίες µε επίπεδο 
που ξεφλουδίζει δεν καλύπτει την περιοχή αρνητικό πόλο 


γύρω από τον αρνητικό πόλο. 


| γή Σημειώσεις για τις επαναφορτιζόµενες μπαταρίες ΕΝ-ΜΗΊ, γιατον 
φορτιστή μπαταρίας ΜΗ-70/71 

Στη μηχανή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΕΝ-ΜΗΊ ΝΙ-ΜΗ. 
Διαβάστε και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις για την μπαταρία που παρέχονται στην ενότητα, «Η 
παταρία» ([5} 107), πριν να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. 

Τύπος μπαταρίας 
Για να βελτιώσετε την απόδοση των μπαταριών, επιλέξτε τον τύπο των μπαταριών που έχετε 
τοποθετήσει στη μηχανή από το μενού ρυθμίσεων. Η προεπιλεγµένη ρύθμιση είναι ο τύπος των 
παταριών που παρέχονται κατά την αγορά. Εάν χρησιµοποιείτε διαφορετικό τύπο μπαταριών, 
ενεργοποιήστε τη μηχανή και αλλάξτε τη ρύθμιση ([Π} 100). 


Αλκαλικές μπαταρίες 


Η απόδοση των αλκαλικών μπαταριών ενδέχεται να διαφέρει κατά πολύ ανάλογα µε τον 
κατασκευαστή. Επιλέξτε µια αξιόπιστη μάρκα. 


Εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας 

Για τη συνεχή τροφοδοσία της μηχανής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιήστε ένα 
ετασχηµατιστή ρεύµατος ΕΗ-65Α (διατίθεται χωριστά) (Π5} 104). Μη χρησιμοποιείτε σε καμία 
περίπτωση µετασχηµατιστές ρεύματος άλλου τύπου ή μοντέλου. Η µη τήρηση αυτού του 
έτρου προφύλαξης ενέχει κίνδυνο υπερθέρμανσης ή βλάβης της μηχανής. 


Αυτόματη απενεργοποίηση (λειτουργία αναμονής) 


Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για περίπου 30 δευτερόλεπτα (προεπιλεγµένη ρύθμιση), η οθόνη 
σβήνει και η μηχανή μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής. Μετά από τρία λεπτά, η λειτουργία 
αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιεί αυτόματα τη μηχανή. Ενώ η οθόνη είναι 
απενεργοποιηµένη στην κατάσταση αναμονής, πιέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας ήτο κουμπίλήψης 
για να την ενεργοποιήσετε ξανά. Το χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί µέχρι η μηχανή να μεταβεί στη 
λειτουργία αναμονής, καθορίζεται από τη ρύθμιση Αυτόματη απενεργ. ({7:] 94) στο μενού 
ρυθμίσεων (ΠΠ} 82). 


ὈΟΗΠΙις) ο100|] 


ὈσοΠἱις) Ὀ1Ω6ΙΙ 
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Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μηχανή, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο 


διαλόγου για την επιλογή της γλώσσας. 


Ί Πιέστετον διακόπτη τροφοδοσίας για να 
ενεργοποιήσετε τη μηχανή. 


Η λάμπα ενεργοποίησης (πράσινο χρώμα) θα ανάψει 
στιγμιαία και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ- 
επιλογέα για να επιλέξετε την 
επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το 
κουμπί 68. 

Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του 
πολυ-επιλογέα, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο 
πολυ-επιλογέας» ([} 9). 


ξοδίπα Ιία[ΐαπο δνοπείκα 
Ῥαπς Μαν ζΤίπκτα 
Ῥευί5 Νεάθι!8Π4:  ”ς 
Επαϊση Νοτος ΠΠ ή8ῃ β: 
Εεραβο! Ροκ ΓΗΧζΉΚΕΕ 
Ελληνικά σ.-ὶ 
Εαη(αίς Ργακηή 5ΞΕ 
Ιπἀοπ6σία 5Ηοπήί ΦΊΝΤΊΥΙΗ 


3 Επιλέξτε Ναι και πιέστε το κουμπί 68). 


Εάν επιλέξετε το στοιχείο Όχι, δεν θα ρυθμιστεί η 
ημερομηνία και η ώρα. 


4 Πατήστε το ή το)» για να επιλέξετε τη 
χρονική ζώνη περιοχής βάσης (όνοµα πόλης) 
(ΓΩ 88) και πιέστε το 60. 


[πα Θερινή ώρα 

Για να χρησιμοποιήσετε τη µηχανή σε περιοχή όπου ισχύει η θερινή 
ώρα, πιέστε το Αν στη χρονική ζώνη της περιοχής βάσης στο Βήμα 
Άγια να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα. 

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση θερινής ώρας, στο πάνω τµήµα της 
οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη 3. Για να απενεργοποιήσετε τη 
ρύθμιση θερινής ώρας, πιέστε το Ῥ. 


Ημερομηνία 
Ρύθμιση ώρας 
και ημερομηνίας; 


8 


| οπάοη 4 
(0Α88ΡΙ8Πσ8 
Ἴ 


Θερινή ώρα 
8 


| οπάοη 
Ο8540|8η08 


ΠΠΠΠΠίσω 


Ρύθμιση γλώσσας οθόνης, ημερομηνίας και ώρας 


5 Αλλάξτε την ηµεροµηνία και την ώρα. 

Πιέστε Α ή Ῥ για να επεξεργαστείτε το επισημασμένο 
στοιχείο. 

Πιέστε ΡΡ για να μετακινήσετε το δρομέα µε την 
παρακάτω σειρά. Η -» Μ.-» Ε-» Ώρα -» Λεπτά -» 
ΗΜΕ 

Πιέστε το κουμπί «για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο στοιχείο. 


Ημερομηνία 


Ε1Επεξερ 


6 Επιλέξτε τη σειρά εμφάνισης της ημέρας, του 
μήνα και του έτους και πιέστε το (8) ἡ πιέστε 
το 
« Εφαρμόζονται οι ρυθµίσεις. 


Ημερομηνία 


7 Πιέστετο κουμπί λειτουργίας λήψης για έξοδο 


από την οθόνη. 
« Θα εμφανιστεί το μενού επιλογής λειτουργίας λήψης. Κουμπί σε λειτ. 
λήψης γιατο 
μενού επιλογής 
λειτ.λήψης. 
8 Όταν εμφανιστεί η εύκολη αυτόματη 


λειτουργία, πιέστε το 68. 

« Ημηχανή ενεργοποιεί τη λειτουργία λήψης και 
µπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες µε την εύκολη 
αυτόματη λειτουργία (1 18). 

« Πιέστε Α ἡ Ῥ στον πολυ-επιλογέα πριν από το θῶ, για 
την επιλογή µιας άλλης λειτουργίας λήψης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λήψη στην αυτόματη 
λειτουργία» (ΠΠ} 27), «Χρήση του προγράμματος σκηνών» ([1} 33), «Χρήση της 
λειτουργίας Χαμόγελο» ([|} 44) ή στην ενότητα «Εγγραφή νἰάεο» (Π|} 53). 


9, Αλλαγή της ημερομηνίας και ώρας 

Για να αλλάξετε την ηµεροµηνία και την ώρα, επιλέξτε Ημερομηνία από τη ρύθμιση 
Ημερομηνία ([Π} 86) στο μενού ρυθμίσεων (Π} 82) και ακολουθήστε τις οδηγίες ξεκινώντας από 
το παραπάνω βήμα 5. 

» Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρονικής ζώνης και θερινής ώρας, επιλέξτε Χρονική ζώνη από τη 
ρύθμιση Ημερομηνία στο μενού ρυθμίσεων (1 86, 87). 


Ὀ1ΟΗΠις) Ό1(0|] 


ὈσοΠἱις) Ὀ1ΩΟΙΙ 


16 


Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της μηχανής (περίπου 20 ΜΒ) 
ή σε αφαιρούμενες κάρτες μνήμης 56ειτε Ὀἰοίταί (50) (διατίθενται χωριστά) {ΠΠ} 104). 
Εάν έχει τοποθετηθεί µια κάρτα μνήμης στη μηχανή, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται 
αυτόματα στην κάρτα μνήμης και είναι δυνατή η απεικόνιση, η διαγραφή ή η µεταφορά 
των φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης. Για την αποθήκευση 
φωτογραφιών στην εσωτερική μνήμη, την απεικόνιση, τη διαγραφή ή τη µεταφορά 
φωτογραφιών από την εσωτερική μνήμη, αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. 


1 Βεβαιωθείτε ότι η λάμπα ενεργοποίησης και η 
οθόνη είναι σβηστές και ύστερα ανοίξτε το 
κάλυμμα του διαμερίσματος της µπαταρίας/ 
της υποδοχής κάρτας μνήμης. 

Απενεργοποιήστε τη μηχανή πριν να ανοίξετε το κάλυμμα 
διαμερίσματος µπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης. 

Πριν να ανοίξετε το κάλυμμα διαμερίσματος µπαταρίας/ 
υποδοχής κάρτας μνήμης, κρατήστε τη μηχανή ανάποδα για 
να µην πέσουν οι μπαταρίες. 


2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης. 
Σπρώξτε σωστάτην κάρτα μνήμηςπροςτα µέσα µέχρινα 
ασφαλίσει στη θέση της. 
Κλείστε το κάλυμμα διαμερίσματος µπαταρίας/υποδοχής 
κάρτας μνήμης. 


| γή Τοποθέτηση καρτών μνήμης 

Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης ανάποδα ή µετην 
αντίθετη κατεύθυνση, µπορεί να καταστραφεί η μηχανή ή η 
κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει το σωστό 
προσανατολισμό. 


Τοποθέτηση καρτών µνήµης 


Αφαίρεση καρτών µνήµης 

Πριν αφαιρέσετε κάρτες µνήµης, απενεργοποιήστετη 
μηχανή και βεβαιωθείτε ότιη λάμπα ενεργοποίησης και η 
οθόνη είναι σβηστές. Ανοίξτε το κάλυμμα διαμερίσματος 
μπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης και πιέστε την κάρτα 
προςτα µέσα (0 ώστενα εξαχθεί μερικώς. Αφαιρέστε την 


ΞΙ 

κάρτα (2) µε προσοχή για να µην λυγίσει. Ξ 

8 

. . . το 

ο Φορμάρισμα καρτών μνήμης Ξ 

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στα δεξιά, πρέπει να φορμάρετε Η κάρτα δεν έχει 8 
την κάρτα μνήμης πριν απότη χρήση ({Π:] 95). Λάβετε υπόψη ότιµετο Φορμαριστεί. 


φορμάρισµα διαγράφονται οριστικά όλες οι φωτογραφίες καιτα Φορμάρισμα κάρτας; 

υπόλοιπα δεδοµένα που υπάρχουν στην κάρτα µνήµης. Πριν . 

ξεκινήσει το φορμάρισµα της κάρτας μνήμης, πρέπει να δημιουργήσετε 

αντίγραφα των φωτογραφιών που θέλετε να κρατήσετε. 

Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε Ναι και πιέστε 68. Θα εμφανιστεί ένα 

παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, Για να ξεκινήσει το φορµάρισµα, επιλέξτε το στοιχείο Φορμάρισµα Καιπιέστετο κουμπί 69. 

ο Μην απενεργοποιείτετη μηχανή και µην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος µπαταρίας/υποδοχής κάρτας 
μνήμης εάν δεν ολοκληρωθείτο φορμάρισμα. 

« Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε στη μηχανή κάρτες μνήμης που χρησιμοποιήθηκαν 
σε άλλες συσκευές, πρέπει να τις φορμάρετε χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή ([{} 95). 


| γή Ὁ διακόπτης προστασίας εγγραφής 


Οι κάρτες µνήµης 5Ώ διαθέτουν διακόπτη προστασίας εγγραφής. Όταν ο διακόπτης Κλείδωμα 
αυτός βρίσκεται στη θέση «λειδώµατος», δεν είναι δυνατή η εγγραφή ή η 

διαγραφή φωτογραφιών καθώς καιτο φορμάρισμα της κάρτας μνήμης. 

Ξεκλειδώστε την κάρτα, μετακινώντας το διακόπτη στη θέση «εγγραφής». 


[0] κάρτες μνήμης 

« Χρησιμοποιείτε µόνο κάρτες μνήμης 56ευτε Ρἱοίϊαι. 

Κατά το φορμάρισμα, την εγγραφή δεδομένων στην κάρτα μνήμης ή τη διαγραφή 
τους από την κάρτα μνήμης ή κατά τη µεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή δεν 
πρέπεινα εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες. Η µη τήρηση αυτών των µέτρων προφύλαξης µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδοµένων 
ἡ βλάβη της μηγανής ή της κάρτας μνήμης: 

- Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης 

- Αφαίρεση των μπαταριών 
- Απενεργοποίηση της μηχανής 

- Αποσύνδεση του μετασχηματιστή ρεύµατος 

Μη φορμάρετε την κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή. 

Μην αποσυναρµολογείτε και µην τροποποιείτε την κάρτα μνήμης. 

Μη ρίχνετε κάτω, λυγίζετε ή εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε νερό ή δυνατά χτυπήματα. 

Μην αγγίζετε τις μεταλλικές επαφές µε τα δάχτυλά σας ή µε μεταλλικά αντικείμενα. 

Μην τοποθετείτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στην κάρτα μνήμης. 

Μην αφήνετε την κάρτα μνήμης εκτεθειμένη στο άµεσο ηλιακό φως, σε κλειστά οχήματα ή 

περιοχές που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία, σκόνη ή διαβρωτικά αέρια. 17 


Βασικές πληροφορίες γιατη φωτογράφηση και την απεικόνιση: Εύκολη αυτόματη λειτουργία 


Στηλεπουργία (Ε (εύκολη αυτόματη), η μηχανή ορίζει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία λήψης όταν καδράρετε 
µια φωτογραφία, επιτρέποντας την εύκολη λήψη φωτογραφιών µε λειτουργία λήψης που ταιριάζει στη σκηνή. 


1 Πιέστετο διακόπτη τροφοδοσίας για να ο 


ενεργοποιήσετε τη μηχανή. ΠΤ 
Η λάμπα ενεργοποίησης (πράσινο χρώμα) θα ανάψει ϑ9΄΄ ) 


στιγμιαία και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί. Ο φακός εκτείνεται. τπτ 


Η εύκολη αυτόµατη λειτουργία ορίζεται τη στιγµή της 
αγοράς. Προχωρήστε στο βήμα 4. 


2 Πιέστετο κουμπί λειτουργίας λήψης γιανα 
εμφανίσετε το μενού επιλογής λειτουργίας 


λήψης. 


3 Πιέστετο κουμπί Α του πολυ-επιλογέα για 
να επιλέξετε ΕΥ και πιέστε το 6). 


« Ἡ μηχανή μεταβαίνει στη λειτουργία Εἄ (Εύκολη 
αυτόμ.λειτ). 


4 Ελέγξτε το επίπεδο φορτίου της μπαταρίας και Ένδειξη φορτίου 
τον αριθµό των στάσεων που απομένουν. μπαταρίας 


Ένδειξη φορτίου μπαταρίας 
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Οθόνη Περιγραφή 
Το επίπεδο φορτίουτης 
μπαταρίας είναι υψηλό. 
[ΠῚ Το φορτίο των μπαταριών είναι χαμηλό. 
Ἐτοιμαστείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. 
9 Δεν εἶναι δυνατή η λήψη Αριθμός στάσεων 
Η μπαταρία είναι | φωτογραφιών. Τοποθετήστε νέες που απομένουν 
αποφορτισµένη. | μπαταρίες. 


Αριθμός στάσεων που απομένουν 
Ὁ αριθµόςτων φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από τη χωρητικότητα της 


18 εσωτερικής µνήµης ή της κάρτας µνήµης και τη ρύθμιση ποιότητας εικόνας (ΠΠ 72). 


Βήμα Ί Ενεργοποίηση της μηχανής και επιλογή της λειτουργίας ΚΕ’ (Εύκολη αυτόμ. λειτ.) 


Ενδείξεις που εμφανίζονται στη λειτουργία Κα (Εύκολη αυτόμ. λειτ.) 


Λειτουργία λήψης 

Στην εύκολη αυτόματη λειτουργία, οι ενδείξεις Κ΄51β, Ένδειξη ανίχνευσης κίνησης 
επ [53 [53 8Η εμφανίζονται για Μειώνειτο θάμπωμα που 

να δηλώσουν τη λειτουργία λήψης που έχει επιλεγεί προκαλείται από την κίνηση του 
από τη μηχανή για το τρέχον θέμα και καδράρισµα. θέματος ή της μηχανής. 


Ένδειξη εσωτερικής µνήµης Ρύθμιση ποιότητας εικόνας 

Οι φωτογραφίες εγγράφονται στην Προβολή του μεγέθους και της ποιότητας εικόνας 
εσωτερική μνήμη (περίπου 20 ΜΒ). που έχουν ρυθμιστεί στο μενού ποιότητας εικόνας. Η 
Ὅταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, δεν προεπιλεγµένες ρυθμίσεις είναι οἱ εξής: 
εμφανίζεται η ένδειξη [14] και οι φωτογραφίες [20: Ιῦμ Κανονική (3648χ2736) 
εγγράφονται στην κάρτα μνήμης. 19: Βν Κανονική (3264Χ2448) 


Οιενδείξεις και οιπληροφορίεςτων φωτογραφιών που εμφανίζονται κατάτη λήψη 
και την απεικόνιση, απενεργοποιούνται µετά από μερικά δευτερόλεπτα ([|} 89). 


Διαθέσιμες λειτουργίες στην εύκολη αυτόματη λειτουργία 

« Όταν η μηχανή είναι στραμμένη σε ένα πρόσωπο, η μηχανή θα αναγνωρίσει και θα εστιάσει 
αυτόματα σε εκείνο το πρόσωπο. 

 Η ρύθμιση φλας µπορεί να ρυθμιστεί σε 8) (απενεργοποιηµένη) (51 28). 

« Ὑπάρχει διαθέσιµη η λειτουργία χρονοµέτρου αυτοφωτογράφησης ([Π} 30) και η αντιστάθμιση 
έκθεσης ([1} 32). 

« Στη λειτουργία ΕΧ (εύκολη αυτόματη), η λειτουργία εικόνας (ΠΠ} 71) μπορεί να αλλάξει πιέζοντας ΜΕΝΙ'. 

« Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εύκολη αυτόματη λειτουργία» ([1} 26). 


Η ένδειξη ανίχνευσης κίνησης 


«Όταν η Ανίχνευση κίνησης ({7-] 92) στο μενού ρυθμίσεων (Π|} 82) έχει οριστεί σε Αυτόματη 
(προεπιλεγµένη ρύθμιση), αν η μηχανή ανιχνεύσει ένα κινούμενο θέµα ή κούνημα της μηχανής 
κατά τη λήψη στατικών φωτογραφιών, αυξάνει η ταχύτητα του κλείστρου για να μειωθεί το 
θάμπωμα. (Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται στη λειτουργία νίαεο.) 

« Όταν η μηχανή ανιχνεύσει κούνημα και αυξήσει την ταχύτητα του κλείστρου, η ένδειξη ανίχνευσης 
κίνησης γίνεται πράσινη. 
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1 Προετοιµάστε τη μηχανή. 


Κρατήστε τη μηχανή σταθερά και µε τα δύο χέρια, 
φροντίζοντας ώστε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα 
να µην είναι μπροστά στο φακό, το φλας, τη λάμπα του 
χρονομέτρου αυτοφωτογράφησης και το μικρόφωνο. 


Κατά τη λήψη φωτογραφιών σε «κατακόρυφο» 
προσανατολισμό, γυρίστε τη μηχανή έτσι ώστε το 
ενσωματωμένο φλας να εἶναι πάνω από το φακό. 


2 Καδράρετε τη φωτογραφία. Εικονίδιο λειτουργίας λήψης 
Όταν η μηχανή προσδιορίσει το πρόγραµµα σκηνών, 

το εικονίδιο της λειτουργίας λήψης θα αλλάξει (11 26). 
Όταν η μηχανή αναγνωρίσει ένα πρόσωπο ανθρώπου 
(μπροστινή όψη), το πρόσωπο καδράρεται µε ένα 
διπλό κίτρινο περίγραμμα. Μπορούν να 
αναγνωριστούν έως και 12 πρόσωπα. Αν 
αναγνωριστούν περισσότερα από ένα πρόσωπα, το 
πλησιέστερο πρόσωπο στη μηχανή καδράρεται µε 
διπλό περίγραμμα στην περιοχή εστίασης. 

Κατά τη φωτογράφηση θεμάτων εκτός από ανθρώπους ή όταν δεν αναγνωριστούν 
πρόσωπα, η εστίαση θα γίνει στο κέντρο της οθόνης. Τοποθετήστε το κύριο θέµα 
κοντά στο κέντρο της οθόνης. 
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ν΄ Εύκολη αυτόματη λειτουργία 
« Ενδέχεται να µην µπορείτε να επιλέξετε το πρόγραµµα σκηνών που θέλετε σε ορισμένες 
συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε άλλο πρόγραμμα σκηνών. 
20 Όταν είναι ενεργοποιημένο το ψηφιακό Ζοοπῃ, η λειτουργία λήψης είναι ΚΞΒ. 


Βήμα 2 Καδράρισµα µιας φωτογραφίας 


Χρήση του Ζοοπη 


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Ζοογη για να Σμίκρυνση Μεγέθυνση 
ενεργοποιήσετε το οπτικό ΖΟΟΠΊ. 


Πιέστε το κουμπί Τ για να μεγεθύνετε το θέμα. ο. τι 


Πιέστε το κουμπί ΝΛ για σμίκρυνση. 


Ν τ 
Η ένδειξη Ζοοπῃ εμφανίζεται στο πάνω μέροςτης οθόνης α. 
όταν πατηθούν τα κουμπιά Ζοοηῃ. ους 
ο ο Ὁ 


Οπτικό Ψηφιακό 
ΖοοπΙ ζΖοοπι 


Ψηφιακό Ζοοπι 


Όταν το οπτικό Ζοογη έχει ρυθμιστεί στην τελευταία θέση τηλεφωτογραφίας, 
δηλαδή στη μέγιστη μεγέθυνση, εάν πιέσετε παρατεταµένα το Τ γίνεται εκκίνηση 
του ψηφιακού Ζοοπῃ. Το θέµα μεγεθύνεται σε μέγιστη μεγέθυνση οπτικού Ζοοπη 
4χ. 

Όταν είναι ενεργοποιημένο το ψηφιακό Ζοοπη, η περιοχή εστίασης δεν εμφανίζεται 
και η μηχανή εστιάζει στο κέντρο της οθόνης. 


τ 
“----Γ η (“Γ----ΕΓη 
πω Μ Γ᾽ 
Μέγιστη μεγέθυνση Χρησιμοποιείται το 
οπτικού ΖΟΟΠΊ. ψηφιακό Ζοοπη. 


Ψηφιακό Ζοοπῃ και παρεμβολή 


Σε αντίθεση µε το οπτικό Ζοοπη, το ψηφιακό Ζοοπη χρησιμοποιεί µια ψηφιακή διαδικασία 
απεικόνισης που είναι γνωστή ως παρεμβολή για τη μεγέθυνση των εικόνων, που έχει ως 
αποτέλεσµα µια ελαφριά αλλοίωση στην ποιότητα της εικόνας. 

Η παρεμβολή εφαρµόζεται σε θέσεις Ζοοπη πέρα από τη θέση επη, 

Όταν αυξηθεί το Ζοοπη πέρα από τη θέση εἴη, ξεκινάει η παρεμβολή και η ένδειξη Ζοοπη γίνεται 
κίτρινη για να δηλώσει την εφαρµογή της παρεμβολής. 

Η θέση επ μετακινείται δεξιά καθώς μειώνεται το μέγεθος της εικόνας, ώστε να γίνει επιβεβαίωση των θέσεων 
Ζοοπη στις οποίες είναι δυνατή η λήψη χωρίς παρεμβολή στην τρέχουσα ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας. 


(ππππππίπῃ ΙΤ) 


Όταν το μέγεθος της φωτογραφίας είναι μικρό. 
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θέµα είναι εστιασµένο, η ένδειξη περιοχής ανάβει µε 


Ί Πιέστετο κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. 
«Πιέστε µέχριτη μέση (Π5} 11) για να εστιάσετε. Όταν το Β ἓ» 


πράσινο χρώμα. 
Ὅταν αναγνωριστούν τα Κατά τη λήψη θεμάτων εκτός 
ανθρώπινα πρόσωπα από ανθρώπους ή όταν δεν 
(μπροστινή όψη): αναγνωριστούν πρόσωπα: 
ο 
Ὁ ΙΙ 1155 [8ιΐ 
Ταχύτητα Διάφραγμα 
κλείστρου 
« Όταν χρησιμοποιείται το ψηφιακό Ένδειξη εστίασης 
Ζοοτη, η μηχανή εστιάζει στο κέντρο 
του κάδρου αλλά η περιοχή εστίασης 
δεν εμφανίζεται. Όταν το θέµα είναι Γ; 
εστιασμένο, η ένδειξη εστίασης ([Π}} ϐ) 
ανάβει µε πράσινο χρώμα. 
11989. 8 


Η ταχύτητα κλείστρου καιτο 

διάφραγμα εμφανίζονται όταν πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. 

Η εστίαση και η έκθεση παραμένουν κλειδωμένες όσο πιέζετε το κουμπί λήψης μέχρι 
τη μέση. 

Όταν η μηχανή δεν µπορεί να εστιάσει, η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης 
αναβοσβήνει µε κόκκινο χρώμα. Αλλάξτε τη σύνθεση και δοκιμάστε ξανά. 


2 Πιέστετο κουμπί λήψης μέχρι τέρμα. 
« Η φωτογραφία θα εγγραφεί στην κάρτα μνήμης ή στην 
εσωτερική μνήμη. 
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Βήμα 3 Εστίαση και λήψη φωτογραφιών 


ν Κατά την εγγραφή 

Όταν γίνεται εγγραφή φωτογραφιών, αναβοσβήνει ο αριθµός στάσεων που απομένουν. Μην 
ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος µπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης. 

Η αφαίρεση της κάρτας μνήμης ή της μπαταρίας κατά την εγγραφή, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
απώλεια δεδομένων ή την καταστροφή των εγγεγραμμένων δεδομένων, της μηχανής ή της κάρτας. 


| γή Απόδοση αυτόματης εστίασης 


Η αυτόματη εστίαση µπορεί να µη λειτουργεί όπως πρέπει στις παρακάτω περιπτώσεις. Σε ορισμένες 

σπάνιες περιπτώσεις, το θέμα ενδέχεται να μην είναι εστιασµένο παρόλο που η περιοχή εστίασης ή η 

ένδειξη εστίασης ανάβουν µε πράσινο χρώμα: 

« Το θέµα είναι πολύ σκοτεινό 

« Ησκηνή περιλαμβάνει αντικείμενα µε µεγάλες διαφορές φωτεινότητας (π.χ. ο ήλιος βρίσκεται πίσω 
από το θέµα και η σκιά του πέφτει πάνω στο θέµα) 

« Δεν υπάρχει αντίθεση ανάµεσα στο θέµα και τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. όταν το θέµα στέκεται 
μπροστά σε λευκό τοίχο ή φορά λευκή μπλούζα) 

« Ὑπάρχουν διάφορα αντικείμενα σε διαφορετικές αποστάσεις από τη μηχανή (π.χ.το θέµα 
βρίσκεται µέσα σε κλουβῦ 

Το θέµα κινείται γρήγορα 

Σε αυτέςτις περιπτώσεις, δοκιμάστε να πιέσετε ξανά το κουμπί λήψης μέχριτη μέση για να εστιάσετε 

ξανά, αρκετές φορές αν χρειαστεί. Αν το θέµα δεν είναι εστιασµένο, επιλέξτε αυτόµατη λειτουργία 

και χρησιμοποιήστε το κλείδωμα εστίασης ([}} 27) για να τραβήξετε τη φωτογραφία εστιάζοντας 

πρώτα σε ένα αντικείµενο που είναι στην ίδια απόσταση από τη μηχανή µε το θέµα που θέλετε. 


Σημειώσεις σχετικά µε την προτεραιότητα στο πρόσωπο 


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Σηµειώσεις σχετικά µε την προτεραιότητα 
στο πρόσωπο» ([1} 26). 


Ἐνδ. κλεισ. ματιών 


Αν εμφανιστεί η οθόνη Μάτια κλειστά; λίγο µετά από τη λήψη της φωτογραφίας µε προτεραιότητα 
στο πρόσωπο, ίσως κάποιος έκλεισε τα μάτια του κατά τη λήψη. 


«.Οάνθρωποςτου θέματος που έκλεισε τα μάτια καδράρεται µε κίτρινο περίγραμμα στην οθόνη Μάτια κλειστά;. 
«Γιανα επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πιέστε (8 ἡ πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ἑνδ. κλεισ. ματιών» ([Γ] 97) στο μενού ρυθμίσεων (ΠΠ} 82) ἡ στην 
ενότητα «Λειτουργία της οθόνης Μάτια κλειστά» ([Π} 97) για περισσότερες πληροφορίες. 


9, Βοηθητικός φωτισμός ΑΕ και φλας 


Εάν ο φωτισμός του θέματος είναι ανεπαρκής, µπορείτε να πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση 
για να ανάψει ο βοηθητικός φωτισμός ΑΕ (ΠΠ} 92) ή να πιέσετε το κουμπί λήψης μέχριτέρμα για να 
ενεργοποιηθεί το φλας ([1} 28). 
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Προβολή φωτογραφιών (Λειτουργία απεικόνισης) 


Πιέστε το κουμπί 5] (απεικόνιση). κουμπί λειτουργίας λήψης 
Θα εμφανιστεί η τελευταία φωτογραφία που λήφθηκε σε Κουμπί [3 
λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου. (απεικόνιση) 


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Α, Υ͵ «ή } του πολυ-επιλογέα 
για να προβάλετε επιπλέον φωτογραφίες. Πιέστε 
παρατεταµένα τα κουμπιά Α., Ῥ, «ή } του πολυ-επιλογέα 
για τη γρήγορη προώθηση φωτογραφιών. 

Κατά την ανάγνωση φωτογραφιών από την κάρτα μνήμης ή 
την εσωτερική μνήμη, οι φωτογραφίες µπορεί να εμφανιστούν 
για σύντομο διάστηµα µε χαμηλή ανάλυση. 


Πιέστε το κουμπί λειτουργίας λήψης για να μεταβείτε στη λειτουργία λήψης. 


Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [ΠΕ], θα εμφανιστούν οι 
φωτογραφίες που εἶναι αποθηκευμένες στην εσωτερική 
μνήμη. Όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, δεν εμφανίζεται 
η ένδειξη [κ] και προβάλλονται οι φωτογραφίες που είναι 
αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. 


15|05|2009 15290 
(004ω|58 


Ένδειξη εσωτερικής 
μνήμης 


Διαγραφή φωτογραφιών 


Ί Πιέστετο ἵηγιανα διαγράψετε τη 
φωτογραφία που εμφανίζεται τη στιγµή 
εκείνη στην οθόνη. 


2 Χρησιμοποιήστε τον 
πολυ-επιλογέα, για να Διαγραφή 1 εικόνας; 
επιλέξετε το στοιχείο 
Ναι και στη συνέχεια, 
πιέστε το 09. 

Για έξοδο χωρίς διαγραφή της 
φωτογραφίας, επιλέξτε το 
στοιχείο Όχι και πιέστε το 
κουμπί 68. 


Ολοκλήρωση 


Βήμα 4 Προβολή και διαγραφή φωτογραφιών 


Λειτουργία απεικόνισης 


Οιπαρακάτω επιλογές είναι διαθέσιµες στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου. 


Επιλογή Χρήση Περιγραφή 


Η φωτογραφία µπορεί να µεγεθυνθεί 
Ζοοπῃ απεικόνισης 1Οχ. Πιέστε το 68 για να επιστρέψετε 
στην προβολή πλήρους κάδρου. 


Προβολή εικονιδίων/ νι 52) Εμφάνιση 9, 16 ή 25 εικονιδίων 
ημερολογίου φωτογραφιών ή του ημερολογίου. 


Πιέστε το κουμπί λειτουργίας λήψης 


Γ/’54/ ΕΝΞΙ | για να επιστρέψετε στην τελευταία 
λειτουργία λήψης που είχε επιλεγεί. 


Μετάβαση στη 
λειτουργία λήψης 


Ενεργοποίηση πιέζοντας το κουμπί[»] 


Όταν η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη, πιέστε παρατεταµένα το κουμπί [5] για να ενεργοποιηθεί η 
μηχανή στη λειτουργία απεικόνισης. Ο φακός δεν εκτείνεται. 


Προβολή φωτογραφιών 
« Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη µόνο 
εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. 


« Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται µε προτεραιότητα στο πρόσωπο (Π1} 22) περιστρέφονται 
αυτόματα στην προβολή πλήρους κάδρου. 


Διαγραφή της τελευταίας φωτογραφίας που τραβήξατε σε λειτουργία 
λήψης 


Στη λειτουργία λήψης, πιέστε το 1Π για να διαγράψετε την τελευταία 
φωτογραφία που τραβήξατε. 


Διαγραφή 1 εικόνας; 


9, Επιλογή πολλών φωτογραφιών για διαγραφή 


Όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο Διαγραφή ([} 81) από το μενού απεικόνισης (ΠΠ} 78), είναι δυνατή η 
διαγραφή πολλών φωτογραφιών. 
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Αυτόματη επιλογή σκηνής 

Η μηχανή επιλέγει αυτόματα µία από τις παρακάτω σκηνές όταν στρέφετε τη 
μηχανή σε ένα θέμα. 

« ΕἨ Αυτόματη λειτουργία (γενική χρήση) (ΠΠ 27) 

. Πορτραίτο (Π1} 34) 

. ΕΤ Τοπίο (Π}34) 

. Νυκτερινό τοπίο (Π|} 37) 

» ΕΞ Νυκτ πορτραίτο (ΠΠ 35) 

. Κόντρα φως (ΠΠ} 39) 

- ΕἸ Κοντινή λήψη (137 


Σημειώσεις σχετικά µε την προτεραιότητα στο πρόσωπο 

« Ημηχανή ενδέχεται να µην µπορεί να εντοπίσει πρόσωπα στις παρακάτω περιπτώσεις: 
-. Όταν τα πρόσωπα κρύβονται εν μέρει πίσω από γυαλιά ηλίου ή άλλα εμπόδια 
-. Όταν το θέµα δεν κοιτάζει απευθείας στη μηχανή 
- Όταν τα πρόσωπα καταλαμβάνουν πολύ µεγάλο ή πολύ μικρό τµήµατου κάδρου 

« Η δυνατότητα της φωτογραφικής μηχανής να εντοπίζει τα πρόσωπα εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως από το εάν το θέµα κοιτάζει τη μηχανή. 

« Σεορισµένες περιπτώσεις, όπως σε εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα «Απόδοση 
αυτόματης εστίασης» ([5} 23), η απόδοση της αυτόματης εστίασης µπορεί να μην 
εἶναι η αναμενόμενη και το θέµα µπορεί να µην είναι εστιασµένο παρόλο πουτο διπλό 
περίγραμμα είναι πράσινο. Όταν η μηχανή δεν µπορεί να εστιάσει, χρησιμοποιήστε 
άλλη λειτουργία, όπως τη λειτουργία ΕΧ (αυτόματη), εστιάστε σε άλλο θέμα που 
βρίσκεται στην ἴδια απόσταση από τη μηχανή µετο πραγµατικό θέµατου πορτραίτου 
και χρησιμοποιήστε το κλείδωμα εστίασης ([} 27). 


Ρυθμίσεις φλας στην εύκολη αυτόματη λειτουργία 

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Αυτόματη (προεπιλεγµένη ρύθμιση) ή τη 

ρύθμιση Απενεργοποίηση στη λειτουργία φλας (Π|} 28). 

« Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση ΦΒΙΤῆ (Αυτόματη), η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη 
λειτουργία φλας ανάλογα µε το καθορισμένο πρόγραµµα σκηνών. 

« Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση 8) (Απενεργοποίηση), το φλας δεν θα ανάψει 
ανεξάρτητα από τις συνθήκες λήψης. 


Περιορισμοί που ισχύουν για τις λειτουργίες κατά την εύκολη 
αυτόματη λειτουργία 

Το κουμπί της λειτουργίας πιᾶςτο (Π} 9, 31) στον πολυ-επιλογέα δεν είναι 
διαθέσιμο. 


Αυτόματη λειτουργία 


Στη λειτουργία ΕΙ (αυτόματη) µπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία εικόνας, την 
ισορροπία λευκού, τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων καιτις επιλογές 
χρώματος στο μενού λήψης καινατραβήξετε φωτογραφίες. 


Ί Πιέστετο κουμπί λειτουργίας λήψης για να 
εμφανίσετε το μενού επιλογής λειτουργίας 
λήψης. 

« Θαεμφανιστεί το μενού επιλογής λειτουργίας λήψης. 


2 Πιέστε το κουμπί Α ἡ Ῥ του πολυ-επιλογέα 
για να επιλέξετε {3 και πιέστε το 6θ. 
«Ἡ μηχανή μεταβαίνει στη λειτουργία ΚΕ (αυτόματη). 
«. Πιέστετο κουμπί ΜΕΝΗ για να ενεργοποιήσετε µια 
επιλογή από το μενού λήψης (Π|} 69). 


ὉΙΛΟΠΟΙΙ3Υ {1οήφ1ηγ 


3 Καδράρετετο θέμα καιτραβήξτετη 
φωτογραφία. 
Η μηχανή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται 
στο κέντρο του κάδρου. 


9, Κλείδωμα εστίασης 


Όταν η μηχανή εστιάζει σε ένα αντικείµενο που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου, µπορείτε να 


χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα εστίασης για να εστιάσετε σε θέµα που δεν βρίσκεται στο κέντρο. 
«Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάµεσα στη μηχανή και το θέµα δεν μεταβάλλεται καθώς η εστίαση είναι κλειδωμένη. 
« Όταν είναι πιεσµένο το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση, η έκθεση παραμένει κλειδωμένη. 

ο ΠΝ 

«| Ἢ »Ε -» 
[7 “Νὴ 
Ε τ] '.... Ἷ ΛΒ πα 

Τοποθετήστε το Πιέστετο Βεβαιωθείτε ότι Συνεχίστε να πιέζετε Πιέστετο 

θέµα στο κέντρο Κουμπί η περιοχή τοκουμπίλήψηςμέχρι κουμπίλήψης 

του κάδρου. λήψηςμέχρι εστίασης έχει τη μέση και συνθέστε μέχριτέρμα. 


τη μέση. πράσινο χρώμα. ξανά τη φωτογραφία. 
ν΄ Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία ΓΚ (αυτόματη) 


Επιπλέον των στοιχείων του μενού λήψης, µπορεί να αλλάξει η λειτουργία φλας (11 28) καινα εφαρμοστεί η λειτουργία 
χρονομέτρου αυτοφωτογράφησης ([Π5} 30), η λειτουργία ππαετο ([15} 31) και η αντιστάθμιση έκθεσης ([5} 32). 27 
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Όταν η μηχανή χρησιμοποιεί τη μέγιστη τιµή σµίκρυνσης, το εύρος του φλας είναι 
περίπου 0,5-7 0 πι. Όταν χρησιµοποιείται η μέγιστη τιµή οπτικού Ζοοπη, η εμβέλεια 
του φλας είναι περίπου 0,5-4/0 πη. 


Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες φλας. Λάβετε υπόψη ότι όταν 
χρησιμοποιείτε την εύκολη αυτόματη λειτουργία ([Π5} 18), οι διαθέσιμες ρυθμίσεις 
είναι µόνο η Αυτόματη (προεπιλεγµένη ρύθμιση) και η Απενεργοποίηση. 


ΦΠΙΤΙ Αυτόματο 
Το φλας ανάβει αυτόματα όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής. Στη λειτουργία 
(εύκολη αυτόματη) ([1} 18), η μηχανή ορίζει αυτόματα τη λειτουργία φλας ανάλογα 
με τη σκηνή. 
45; Αυτόματη µείωση κοκκινίσµατος των ματιών 
Μειώνει το φαινόμενο «κοκκινίσµατος των ματιών» σε πορτραίτα ([{} 29). 
Φ Απενεργοποίηση 
Το φλας δεν ανάβει, ακόµη και όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής. 
Συμπληρωματικός φωτισμός φλας 
Το φλας ανάβει όταν τραβάτε µια φωτογραφία. Χρησιμοποιείται για «γέμισμα» 
(φωτισμό) των σκιών και των θεμάτων που φωτίζονται από πίσω. 
45 Αργός συγχρονισμός 
Η λειτουργία αυτόματου φλας συνδυάζεται µε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου. 
Το φλας φωτίζει το κύριο θέµα. Για φωτογράφηση του φόντου τη νύχτα ή σε χαμηλό 
ωτισμό, χρησιμοποιούνται χαμηλές ταχύτητες κλείστρου. 


Ρύθμιση της λειτουργίας φλας 


Ί Πιέστε το ” (λειτουργία φλας). 


Εμφανίζεται το μενού φλας. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα, για να 


, : : ΒΕΠ] 
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία του φλας 16 
και στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί 60. 5 
Στο πάνω τμήμα της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο για Η5Ἴ 


την επιλεγμένη λειτουργία φλας. 
Λ ἰα φλι 

Η ένδειξη ΘΠ} θα εξαφανιστεί µετά από μερικά 

δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από την επιλογή Πληρ. ΚΓ ΟΠΠ 

φωτογρ. ([1} 89). ο 

Εάν µια ρύθμιση δεν εφαρμοστεί πιέζοντας το 6ὢ εντός 

μερικών δευτερολέπτων, η επιλογή θα ακυρωθεί. 


Χρήση του φλας 


ν Λήψη όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής και το φλας απενεργοποιηµένο (6) 

« Συνιστάται η χρήση τριπόδου για την σταθεροποίηση της μηχανής κατά τη λήψη και τη µείωση 
των επιπτώσεων από το κούνημα της μηχανής. 

«Η ένδειξη [Επ] εμφανίζεται όταν η μηχανή αυξάνει αυτόματα την ευαισθησία για να 


ελαχιστοποιήσει το θάμπωμα που προκαλεί η χαμηλή ταχύτητα κλείστρου. Οι φωτογραφίες που 
λαμβάνονται όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Επ] μπορεί να έχουν μικρά στίγματα. 


| γή Σημειώσεις σχετικά µε τη χρήση του φλας 


Κατά τη χρήση του φλας, οι αντανακλάσεις από σωματίδια σκόνης στην ατμόσφαιρα µπορεί να εμφανιστούν στις 
φωτογραφίες ως φωτεινές κηλίδες. Για να µειώσετε αυτές τις αντανακλάσεις, επιλέξτε τη ρύθμιση φλας (Φ) (Απενεργοποίηση). 


Η λάμπα του φλας 


Ηλάµμπα του φλας υποδεικνύει την κατάσταση του φλας 
όταν πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. 
« Ενεργοποιημένο: Το φλας θα ανάψει κατά τη λήψη της φωτογραφίας. 


ο Αναβοσβήνει: ζΤοφλαςφορτίζει. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα 
Και δοκιμάστε ξανά. 


ο Απενεργοποίηση: Η φωτογραφία θα ληφθεί χωρίς φλας. 


Εάν το επίπεδο φορτίου που απομένει στην μπαταρία είναι χαμηλό, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί 
μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση του φλας. 


Η ρύθμιση της λειτουργίας φλας 

Η προεπιλεγµένη ρύθμιση της λειτουργίας φλας εξαρτάται από τη λειτουργία λήψης. 

« Λειτουργία ΚΕ (εύκολη αυτόματη): ΦΒΙΤΏ Αυτόματη 

«Λειτουργία ἰδὲ (χαμόγελο): 88{Τῃ Αυτόματη 

« Πρόγραμμα σκηνών: Η προεπιλεγµένη ρύθμιση εξαρτάται από το πρόγραµµα σκηνών ([1} 33). 
«Λειτουργία (αυτόματη): 88{Τῃ Αυτόματο 

Όταν η λειτουργία λήψης είναι Κα (αυτόματη), η αλλαγή της ρύθμισης φλας θα αποθηκευτεί ακόµα 
και αν η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη. 


Μείωση του φαινομένου κοκκινίσµατος των ματιών 


Η μηχανή διαθέτει προηγμένο σύστηµα μείωσης του φαινομένου κοκκινίσµατος των ματιών. 

Το φλας ανάβει αρκετές φορές σε µικρή ένταση πριν από το κύριο φλας για να μειωθεί το «κοκκίνισµα των ματιών». 
Εάν η μηχανή εντοπίσει «κοκκίνισµα ματιών» µετά τη λήψη της φωτογραφίας, η λειτουργία µείωσηςτου φαινομένου κόκκινων 
ματιών µέσα στη μηχανή της ΝΙΚοη θα επεξεργαστεί τη φωτογραφία κατά την εγγραφή της. Συνεπώς, υπάρχει µια µικρή 
καθυστέρηση μέχρι το κουμπί λήψης να λειτουργήσει κανονικά για τη λήψη της επόμενης φωτογραφίας. 

Κατά τη χρήση της λειτουργίας μείωσης του φαινομένου κοκκινίσµατος των ματιών λάβετε υπόψη τα εξής: 


ο. Λεν συνιστάται όταν έχει Ιδιαίτερη σημασία ο χρόνος απελευθέρωσηςτου κλείστρου διότι χρειάζεται μεγαλύτερο διάστηµα 
από τη συνηθισμένη λειτουργία λήψης, από το πάτημα του κουμπιού λήψης μέχρι την απελευθέρωση του κλείστρου. 

« Μετά από τη λήψη µιας φωτογραφίας, χρειάζεται να περάσει περισσότερο διάστηµα από το 
κανονικό πριν να µπορείτε να τραβήξετε άλλη φωτογραφία. 

ο. Ηλειτουργία μείωσης του φαινομένου κοκκινίσµατοςτων ματιών µπορεί να µην έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσµατα. 

ο Σεορισµένες σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να επηρεαστούν κάποια άλλα τµήµατα των φωτογραφιών. Στις παραπάνω περιπτώσεις, 
να χρησιμοποιείτε διαφορετικές λειτουργίες φλας εκτός από την αυτόματη µείωση του φαινομένου κοκκινίσµατος των ματιών. 


ὈΙΛΟΠΟΙΙ3Υ μιοήοΙαΥ 
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Όταν είναι ενεργοποιηµένοτο χρονόµετρο αυτοφωτογράφησης, η λήψη των φωτογραφιών 
γίνεται 10 δευτερόλεπτα µετά από το πάτημα του κουμπιού λήψης. Όταν είναι 
ενεργοποιημένο το χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης, συνιστάται η χρήση τριπόδου. 


Ί Πιέστετο ὦ) (χρονομ. αυτοφωτ). 


Εμφανίζεται το μενού του χρονομέτρου 
αυτοφωτογράφησης. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε ΟΝ και πιέστε (8). 
Εμφανίζεται το εικονίδιο του χρονομέτρου 
αυτοφωτογράφησης (ὦ) 10). 
Εάν µια ρύθμιση δεν εφαρμοστεί πιέζοντας το 6ὢ εντός 
μερικών δευτερολέπτων, η επιλογή θα ακυρωθεί. 


Χρονομ. αυτοφωτ. 


3 Καδράρετε τη φωτογραφία και πιέστε 
το κουμπί λήψης μέχριτη μέση. ΘΊ0 Σ᾽ 
Θα ρυθμιστεί η εστίαση και η έκθεση. [ 1 


5. 


ὈΙΛΟΠΟΙΙ3Υ μιοήοΙΩΥ 


Δ. Πιέστετο κουμπί λήψης μέχριτο 
τέρμα. ο 


Ξεκινάει το χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης 

και στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθµός των ΠΠ 
δευτερολέπτων που απομένουν πριν από την 
απελευθέρωση του κλείστρου. Αναβοσβήνει η 1125 [184 
λάμπα του χρονομέτρου αυτοφωτογράφησης. 
Η λάμπα σταματά να αναβοσβήνει ένα 
δευτερόλεπτο πριν από τη λήψη της 
φωτογραφίας και παραμένει αναμμένη μέχρινα 
απελευθερωθεί το κλείστρο. 


Όταν ελευθερωθεί το κλείστρο, το χρονόμετρο 
αυτοφωτογράφησης θα ρυθμιστεί σε ΟΕΕ. 

Για να διακόψετε τη λειτουργία του 
χρονομέτρου πριν από τη λήψη µιας 
φωτογραφίας, πιέστε ξανά το κουμπί λήψης. 
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Η λειτουργία γηᾶςτο χρησιµοποιείται για τη φωτογράφηση αντικειμένων σε 
κοντινές αποστάσεις έως και 5 στη. Λάβετε υπόψη ότι το φλας ενδέχεται να µην 
μπορεί να φωτίσει ολόκληρο το θέµα σε αποστάσεις μικρότερες των 50 επῃ. 

Η λειτουργία πιᾶςτο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την εύκολη αυτόματη 
λειτουργία ([1} 18). 


1 Πιέστε το Ρ, (λειτουργία πιᾶςτο). 
« Εμφανίζεται το μενού πηᾶςτο. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε ΟΝ και πιέστε (9. 


Εμφανίζεται το εικονίδιο της λειτουργίας πηᾶςτο ({5). 


Εάν µια ρύθμιση δεν εφαρμοστεί πιέζοντας το 6ὢ εντός 
μερικών δευτερολέπτων, η επιλογή θα ακυρωθεί. 


Λειτουργία Γη8ο΄0 


3 Πιέστετα κουμπιά Ζοοπη για να μετακινηθείτε [-] το 
στη θέση ευρείας γωνίας Ζοοπη. 5 
« Ηλειτουργία πιβετο µπορεί να χρησιμοποιηθείγια τη 
λήψη φωτογραφίας στην τρέχουσα θέση Ζοογη όταν η 
ένδειξη 9 ή η ένδειξη Ζοοτη γίνουν πράσινες. 
« Ημηχανή μπορεί να εστιάσει σε αντικείµενα σε 
απόσταση 5 ςγη στη θέση του ευρύτερου Ζοοπη όταν 
εμφανίζεται η ένδειξη ε΄ και σε απόσταση 7 επι όταν γίνεται μεγέθυνση ένα βήμα 
από αυτήν τη θέση Ζοοπη. 


Λειτουργία πιᾶς{ο 


Στη λειτουργία γηᾶετο, η μηχανή εστιάζει συνεχώς, ακόµη και όταν κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για 
να κλειδώσει η εστίαση. Όταν το κουμπί λήψης πατηθεί µέχρι τη μέση, η εστίαση κλειδώνει για τη 
ρύθμιση της αντιστάθµισης. 


Η ρύθμιση της λειτουργίας πιᾶςγο 


Όταν η λειτουργία λήψης είναι Θα (αυτόματη), η ρύθμιση της λειτουργίας τηᾶςγο θα αποθηκευτεί 
ακόµα και αν η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη. 


ὉΙΛΟΠΟΙΙ3Υ μ1οΠοΙΩΥ 
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Η αντιστάθμιση έκθεσης χρησιµοποιείται για την αλλαγή της τιµής έκθεσης που 
συνιστάται απὀ τη µηχανή, ώστε οι φωτογραφίες να γίνουν πιο φωτεινές ή πιο 
σκοτεινές. 


Ί Πιέστε το [4 (αντιστάθμιση έκθεσης). 
« Εμφανίζεται ο οδηγός αντιστάθµισης έκθεσης. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 

ρυθμίσετε την έκθεση και πιέστε (8. 

Όταν η φωτογραφία είναι πολύ σκοτεινή, ρυθµίστετην 
αντιστάθμιση έκθεσης προς την θετική πλευρά «2». 
Όταν η φωτογραφία είναι πολύ φωτεινή, ρυθµίστετην 
αντιστάθμιση έκθεσης προς την αρνητική πλευρά «-». Αντιστάθµιση έκθεσης 
Είναι δυνατή η ρύθμιση της αντιστάθµισης έκθεσης σε 
τιµές -20 έως -Ε2/0 ΕΝ. 

Εάν µια ρύθμιση δεν εφαρμοστεί πιέζοντας το (8 εντός μερικών δευτερολέπτων, η 
επιλογή θα ακυρωθεί. 


3η ρύθμιση εφαρµόζεται. ΓΩ] 


«Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο [ξ|. καὶ 


Τιμή αντιστάθµισης έκθεσης 


Όταν η λειτουργία λήψης είναι ΚΕ (αυτόματη) (ΠΠ} 27), η ρύθμιση αντιστάθμισης έκθεσης θα 
αποθηκευτεί ακόµα και αν η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη. 


9, Χρήση της αντιστάθµισης έκθεσης 

Η μηχανή έχει την τάση να χαμηλώνει την έκθεση όταν στο κάδρο κυριαρχούν τα έντονα φωτισμένα 
αντικείµενα και να αυξάνει την έκθεση όταν το κάδρο είναι στο μεγαλύτερο μέρος του σκοτεινό. 
Επομένως, µπορεί να απαιτείται θετική αντιστάθμιση για την αποτύπωση της λαμπρότητας των πολύ 
φωτεινών αντικειμένων που γεμίζουν το κάδρο (για παράδειγµα, ηλιοφώτιστες εκτάσεις νερού, 
άμμος ή χιόνι) ή όταν το φόντο είναι αρκετά φωτεινότερο απὀ το κυρίως θέμα. Αρνητική 
αντιστάθμιση µπορεί να απαιτείται όταν µεγάλες περιοχές του κάδρου περιέχουν πολύ σκοτεινά 
αντικείμενα (για παράδειγµα, µια αρµαθιά από σκούρα πράσινα φύλλα) ή όταν το φόντο είναι 
αρκετά σκοτεινότερο από το κυρίως θέµα. 


Λήψη κατάλληλη γιατη σκηνή 


Οιρυθµίσειςτης μηχανής βελτιστοποιούνται αυτόματα για τον επιλεγμένο τύπο 
θέματος. Είναι διαθέσιµα τα παρακάτω προγράµµατα σκηνών. 


Ρύθμιση του προγράµµατος σκηνών 


3 Πορτραίτο 
[αὶ Τοπίο 
Ἐς Σπορ 


Πυροτεχνήματα 


[4 Αντίγραφο 
[1 Κόντρα φως 
4 Υποβ. πανορ.λήψης 


Νυκτ. πορτραίτο 


1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το 
κουμπί λειτουργίας λήψης για να 
εμφανιστεί το μενού επιλογής 
λειτουργίας λήψης. Χρησιμοποιήστετο 
κουμπί Α και Ῥ στον πολυ-επιλογέα 
για να επιλέξετε πρόγραµµα σκηνών. 

« Η προεπιλεγµένη ρύθμιση εἶναι 36 (Πορτραίτο). 

« Εμφανίζεται το εικονίδιο του τελευταίου 
προγράμματος σκηνών που 
χρησιμοποιήθηκε. 


Πορτραίτο 


2 Πιέστε ΡΡ στον πολυ-επιλογέα, επιλέξτε 
πρόγραμμα σκηνών και πιέστε το 60. 


μλ.λο μα ο1λ ιγὨγγρ1ο» ΦΥ 


3 Καδράρετε το θέμα και τραβήξτε 
τη φωτογραφία. 


9, Λειτουργία εικόνας 

Μπορείτε να ορίσετετη Λειτουργία εικόνας ([Π} 71) πιέζοντας μόνο το ΜΕΝΙ. Αν αλλάξει η ρύθμιση 

στη λειτουργία εικόνας, η νέα ρύθμιση λειτουργίας εικόνας ισχύει και για όλες τις άλλες λειτουργίες 
λήψης (εξαιρείται η λειτουργία νἰάεο). 33 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


Λειτουργίες 


3 Πορτραίτο 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για πορτραίτα στα οποία το κύριο θέµα ξεχωρίζει 

καθαρά. Τα θέματα πορτραίτων έχουν απαλούς, φυσικούς τόνους δέρματος. 

« Αν η μηχανή αναγνωρίσει ένα πρόσωπο (μπροστινή ὀψη), η μηχανή θα 
εστιάσει σε εκείνο το πρόσωπο (προτεραιότητα στο πρόσωπο: [1] 22). 

«Αν αναγνωριστούν περισσότερα από ένα πρόσωπα, η 
μηχανή εστιάζει στο πρόσωπο που είναι πιο κοντά. Ὶ 

« Αν δεν αναγνωριστούν πρόσωπα, η εστίαση θα γίνει στο κέντρο της οθόνης. 

. Το ψηφιακό Ζοοπη δεν είναι διαθέσιμο. 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


[αὶ Τοπίο 


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για ζωντανά τοπία ή αστικά τοπία. 

«. Η μηχανή εστιάζει στο άπειρο. Όταν πιέσετε το κουμπί λήψης µέχριτη 
μέση, η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης ([75} 6) ανάβει πάντα µε 
πράσινο χρώμα. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότιτα αντικείμενα σε πρώτο 
πλάνο µπορεί να µην είναι πάντα εστιασµένα. 

« Ο βοηθητικός φωτισμός ΑΓ απενεργοποιείται αυτόματα ανεξάρτητα 
από τη ρύθμιση του βοηθητικού φωτισμού ΑΕ ([|} 92). 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 
Ὁ Σπορ 
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για δυναμικές λήψεις 
δράσης που παγώνουν τη δράση σε µία μόνο λήψη και 
καταγράφουν την κίνηση σε µια σειρά φωτογραφιών. 
« Ημηχανή εστιάζει διαρκώς μέχρι να πιεστείτο κουμπίλήψης 
μέχρι τη μέση, για να γίνει εστίαση και να κλειδώσει. 
«. Ὁσοπιέζετετο κουμπί λήψης, λαμβάνονται έως 5 φωτογραφίες µε 
ταχύτητα 1,4 καρέ περίπου ανά δευτερόλεπτο ({9) για την 120 και 1,0 
Ῥογία την |19 όταν η ρύθμιση εικόνας έχει οριστεί σε [8] Κανονική 
(3648) για την |20 και ΕΒ Κανονική (3264) για την | 19. 
Η μέγιστη ταχύτητα καρέ µε τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα 
ετην τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται. 
« Οβοηθητικὀός φωτισμός ΑΕ απενεργοποιείται αυτόματα ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του 
βοηθητικού φωτισμού ΑΕ (ΠΠ 92). 


Απενεργοποίηση τα Απενεργοποίηση 


πορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


ἁ 


Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στιςπεριγραφές 


Σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εικονίδια για περιγραφές. Ψ, λειτουργία φλας ([|} 28), ὅ), 
χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης ([|} 30), 8, λειτουργία ππᾶστο ([|} 31), 9, αντιστάθμιση έκθεσης {{᾽} 32). 


Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


Νυκτ. πορτραίτο λ 


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για φυσική ισορροπία 
μεταξύ του φωτισμού κύριου θέματος καιτου φωτισμού 
φόντου σε πορτραίτα που λαμβάνονται τη νύχτα. 

« Αν η μηχανή αναγνωρίσει ένα πρόσωπο (μπροστινή ὀψη), η 
μηχανή θα εστιάσει σε εκείνο το πρόσωπο (προτεραιότητα 
στο πρόσωπο: [η] 22). 

« Αν αναγνωριστούν περισσότερα απὀ ένα πρόσωπα, η 
μηχανή εστιάζει στο πρόσωπο που είναι πιο κοντά. 

ο Αν δεν αναγνωριστούν πρόσωπα, η εστίαση θα γίνει στο 
κέντρο της οθόνης. 

Το ψηφιακό Ζοοπη δεν είναι διαθέσιμο. 

« Η ανίχνευση κίνησης ([1} 92) δεν λειτουργεί σε αυτό το 
πρόγραµµα σκηνών, ακόµα και αν είναι ενεργοποιημένη στο 
μενού ρυθμίσεων. 


τ; Απενεργοποίηση ελ Απενεργοποίηση 


Ἡ Συμπληρωμµατικός φωτισμός φλας µε αργό συγχρονισμό και µείωση του φαινομένου 
κοκκινίσματος των ματιών. 
2 Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


Σὲ Πάρτι/εσωτ. χώροι 


Καταγράφει τα εφέ του φωτός των κεριών καθώς και άλλου 

φωτισμού φόντου σε εσωτερικούς χώρους. 

« Η µηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 

« Επειδή οι φωτογραφίες επηρεάζονται εύκολα από το 
κούνημα της μηχανής, να κρατάτε σταθερή τη μηχανή. Σε 
σκοτεινά μέρη, συνιστάται η χρήση τριπόδου. 


5 


Το φλας µπορεί να αλλάξει σε αργό συγχρονισμό µε µείωση του φαινομένου κοκκινίσµατοςτων 
ματιών. Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 
2 Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθµίσεις. 


[2]: Για τα προγράµµατα σκηνών µε την ένδειξη [Ά) συνιστάται η χρήση τριπόδου. 


ΗΛΙΟ (1 Ιλ ἰγαγγο1ολ φαν 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


Παραλία/ χιόνι 


Καταγράφειτη φωτεινότητα θεμάτων όπως χιονισμένα τοπία, 

παραλίες ή ηλιόλουστες υδάτινες εκτάσεις. 

« Η µηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 


ΕΠΙ Απενεργοποίηση΄ ΕΙ Απενεργοποίηση” 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


ἃς Ηλιοβασίλεμα λ 


Διατηρείτις βαθιές αποχρώσεις της δύσης καιτης ανατολήςτου 

ήλιου. 

« Ημηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


{ἃ Λυγή/δύση λ 


Διατηρεί τα χρώματα του αδύναμου φυσικού φωτός, πριν από 
την ανατολή ή µετά τη δύση του ήλιου. 
« Η µηχανή εστιάζει στο άπειρο. Όταν πιέσετε το κουμπίλήψης 
μέχρι τη μέση, η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης 

(ΠΗ 6) ανάβει πάντα µε πράσινο χρώμα. Ωστόσο, λάβετε 
υπόψη ότιτα αντικείμενα σε πρώτο πλάνο µπορείνα µην 
εἶναι πάντα εστιασμένα. 

Ὁ βοηθητικός φωτισμός ΑΕ απενεργοποιείται αυτόματα 
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του βοηθητικού φωτισμού ΑΕ 
(192). 

Η ανίχνευση κίνησης ([|} 92) δεν λειτουργεί σε αυτό το 
πρόγραµµα σκηνών, ακόµα και αν είναι ενεργοποιημένη στο 
μενού ρυθμίσεων. 


΄ Απενεργοποίηση” ελ Απενεργοποίηση 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


[2]: Για τα προγράµµατα σκηνών µε την ένδειξη [Ά), συνιστάται η χρήση τριπόδου. 


Νυκτερινό τοπίο λ 


Χρησιμοποιούνται χαμηλές ταχύτητες κλείστρου για εξαιρετικά 
νυκτερινά τοπία. 


« Η µηχανή 


μέχρι τη μέση, η περιοχή εστίασης ή η ένδειξη εστίασης 
(ΠΗ 6) ανάβει πάντα µε πράσινο χρώμα. Ωστόσο, λάβετε 


υπόψη ότι 


Χρήση του προγράμματος σκηνών 


εστιάζει στο άπειρο. Όταν πιέσετε το κουμπίλήψης 


Ίτα αντικείµενα σε πρώτο πλάνο µπορεί να µην 


εἶναι πάντα εστιασμένα. 


Ο βοηθητικός φωτισμός ΑΕ απενεργοποιείται αυτόματα 


ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του βοηθητικού φωτισμού ΑΕ 


(192. 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


ψν Κοντινή λήψη 


Φωτογραφίστε λουλούδια, έντομα και άλλα μικρά αντικείμενα 


από κοντινή 
. Ηλειουρ 


ΓΠΘΕΙΟ. 


« Ἠμηχανή 
στη στη 


(Ώ- (ΟΠ 


να βήμα 
μηχανή 
άδρου. 

μηχανή 


(η. 


« Επειδή οι 


και το Ζοοπ1 θα μετακινηθεί σε θέση που επιτρέπει τη λήψη 


απόσταση. 
γία γηαςτο {ΠΠ} 31) θα αλλάξει σε Ενεργοποίηση 


μπορεί να εστιάσει σε αντικείμενα σε απόσταση 
θέση του ευρύτερου Ζοοτη όταν εμφανίζεται η 


νδειξη ε" και σε απόσταση 7 επι όταν γίνεται μεγέθυνση 


από αυτήν τη θέση Ζοοτη. 
εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντροτου 


εστιάζει διαρκώς µέχρι να πιεστείτο κουμπίλήψης 


μέχρι τη μέση, για να γίνει εστίαση και να κλειδώσει. 


φωτογραφίες επηρεάζονται εύκολα απότο 


κούνημα της μηχανής, επιλέξτε τη ρύθμιση ανίχνευσης 
κίνησης ([} 92) και κρατήστε σταθερή τη μηχανή. 


τ; Απενεργοποίηση” ελ Ενεργοποίηση 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. Λάβετε υπόψη ότιτο φλας ενδέχεται να µην µπορείνα 
φωτίσει ολόκληρο το θέµα σε αποστάσεις μικρότερες των 50 εΠΠ. 


[Δ]: Γιατα π 


ρογράµµατα σκηνών µε την ένδειξη [Ά) συνιστάται η χρήση τριπόδου. 


ΗΛΙΟ (1 Ιλ ἰγαγγο10λ φαν 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


τρόφιμα 


Χρησιμοποιείται για τη λήψη τροφίμων. Ανατρέξτε στην 

ενότητα «Λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία τροφίμων» 

(ΠΠ 40) για περισσότερες λεπτομέρειες. 

.. Η μηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 
ΠΠ Μουσείο 


Για φωτογράφηση σε εσωτερικούς χώρους όπου 

απαγορεύεται η χρήση φλας (όπως μουσεία και γκαλερί) ή σε 

άλλους χώρους όπου δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φλας. 

« Η μηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 

« Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Β55 (επιλογέας καλύτερης 
λήψης) για να πραγµατοποιηθεί η λήψη {ΠΠ} 75). 

« Επειδή οι φωτογραφίες επηρεάζονται εύκολα από το 
κούνημα της μηχανής, να κρατάτε σταθερή τη μηχανή. 

« Ο βοηθητικός φωτισμός ΑΕ απενεργοποιείται αυτόματα ανεξάρτητα 
από τη ρύθμιση του βοηθητικού φωτισμού ΑΕ (ΠΠ 92). 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


μλΛίχο 1 ΟΙΛ ΗΥΙΥΥΡΙΟΣ μΝ 


Πυροτεχνήματα λ 


Χρησιμοποιούνται χαμηλές ταχύτητες κλείστρου για την 
αποτύπωση της λάμψης των πυροτεχνημάτων. 

« Ημηχανή εστιάζει στο άπειρο. Όταν πιέζετε το κουμπίλήψης 
μέχρι τη μέση, η ένδειξη εστίασης (ΓΙ 6) είναι πάντα 
αναμμένη µε πράσινο χρώμα. Ωστόσο, όταν η μηχανή 
εστιάζει στο άπειρο, ενδέχεται να µην είναι δυνατή η ρύθμιση 
της εστίασης για κοντινά θέµατα. 

Ὁ βοηθητικός φωτισμός ΑΕ απενεργοποιείται αυτόματα 
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του βοηθητικού φωτισμού ΑΕ 
(192). 

Η ανίχνευση κίνησης ([|} 92) δεν λειτουργεί σε αυτό το 
πρόγραµµα σκηνών, ακόµα και αν είναι ενεργοποιημένη στο 
μενού ρυθμίσεων. 


τ; Απενεργοποίηση ΕΙ Απενεργοποίηση 


8 [2]: Για τα προγράµµατα σκηνών µε την ένδειξη [Ά) συνιστάται η χρήση τριπόδου. 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


[8 Αντίγραφο 


Για καθαρές φωτογραφίες κειμένων ή σχεδίων πάνω σε λευκή 

επιφάνεια ἡ έντυπο υλικό. 

« Η µηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 

« Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία γηᾶςτο ([}} 31) για εστίαση σε 
κοντινές αποστάσεις. 

«. Τα έγχρωμα κείµενα και σχέδια µπορεί να µην εμφανίζονται 
ικανοποιητικά. 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθµίσεις. 


ὦ] Κόντρα φως 


Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραµµα σκηνών όταν το φως 

έρχεται πίσω από το θέµα και σκιάζει τα χαρακτηριστικά ή τις 

λεπτομέρειές του. Το φλας ενεργοποιείται αυτόματα, για να 

«γεμίσει» (να φωτίσει) τις σκιές. 

« Ημηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του 
κάδρου. 

« Η ανίχνευση κίνησης (Π|} 92) δεν λειτουργεί σε αυτό το 
πρόγραµµα σκηνών, ακόµα και αν είναι ενεργοποιημένη στο 
μενού ρυθμίσεων. 


ΗΛΙΟ (1 Ιλ ἰγαγγο1ολ φαν 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 


ΕΞ1 Υποβ. πανορ. λήψης 


Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραµµα σκηνών για να τραβήξετε µια σειρά από φωτογραφίες 
που θα ενώσετε αργότερα, ώστε να δημιουργηθεί µία ενιαία πανοραμική εικόνα, 
χρησιμοποιώντας το παρεχόµενο λογισμικό ΡαΠΟΙΑΠΠΑ ΜαΚεΙ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στην ενότητα Πανοραμική φωτογράφηση ([{} 42). 


΄ Απενεργοποίηση” ΕΙ Απενεργοποίηση” 


Ἔ Μπορούν να επιλεγούν και άλλες ρυθμίσεις. 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


Λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία τροφίμων 
Χρησιμοποιείται για τη λήψη τροφίμων. 


1 Προβάλλετε το μενού λειτουργίας λήψης και 
επιλέξτε Ἱ{ Τρόφιμα (ΠΠ 33). 
« Ηλειτουργία τηβςετο ([|} 31) θα αλλάξει σε 
Ενεργοποίηση και το Ζοοτη θα μετακινηθεί αυτόματα 
στην κοντινότερη δυνατή θέση λήψης. 


2 Χρησιμοποιήστε το Α ή το Υ̓͂ του πολυ- 
επιλογέα για να επιλέξετε την ισορροπία 
λευκού. 


«Πιέστε το ΑἹ για να αυξήσετε την ποσότητα του 
κόκκινου ήτο Ὗ για να αυξήσετε την ποσότητα του 
μπλε. 


3 Καδράρετε τη φωτογραφία. 

ο Ημηχανή μπορεί να εστιάσει σε αντικείµενα σε 
απόσταση 5 ΕΠΙ στη θέση του ευρύτερου Ζοοπῃ όταν 
εμφανίζεται η ένδειξη ε"Ἡ και σε απόσταση 7 επ όταν 
γίνεται μεγέθυνση ένα βήμα από αυτήν τη θέση Ζοογη. 
Επειδή οι φωτογραφίες επηρεάζονται εύκολα από το 


μλΛίχο (1 ΟΙΛ ἰιγ'γγρ1ολ μΦΙΝ 


κούνημα της μηχανής, επιλέξτε τη ρύθμιση Ανίχνευση 
κίνησης ([1} 92) και κρατήστε σταθερή τη μηχανή. 

Η μηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου. Χρησιμοποιήστε 
το κλείδωμα εστίασης για να καδράρετε τη φωτογραφία σε ένα αντικείµενο που δεν 
βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου ([1} 27). 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


4 Πιέστετο κουμπί λήψης για λήψη. 
Αν πιέσετετο κουμπίλήψης µέχριτη μέση η ο 
εστίαση κλειδώνει, ενώ αν πιέσετε το κουμπί 
λήψης μέχρι το τέρμα γίνεται λήψη της [ ] 
φωτογραφίας. 
Όταν η μηχανή δεν µπορεί να εστιάσει, η 496 584 
περιοχή εστίασης θα αναβοσβήνει. Αλλάξτε 
τη σύνθεση και δοκιμάστε να πιέσετε ξανάτο 


κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. 


| γή Σημειώσεις σχετικά µετη χρήση της λειτουργίας τροφίμων 
Το φλας απενεργοποιείται. Η λειτουργία γηᾶςτο ([|} 31) κλειδώνει στη ρύθμιση Ενεργοποίηση. 


Ισορροπία λευκού στη λειτουργία τροφίμων 

« Η αύξηση της ποσότητας του κόκκινου ή του μπλε θα μειώσει τα εφέ φωτισμού. 

« Η αλλαγή της ισορροπίας λευκού στη λειτουργία Τρόφιμα δεν θα επηρεάσει την Ισορροπία 
λευκού στο μενού λήψης (ΠΠ} 73). 

« Η ρύθμιση ισορροπίας λευκού στη λειτουργία Τρόφιμα θα αποθηκευτεί ακόµα κι ἂν η μηχανή 
είναι απενεργοποιηµένη. 


ΗΛΙΟ (1 Ιλ ἰγαγγο1ολ ἰϑιιν 
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Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


Πανοραμική φωτογράφηση 
Η μηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου. 
Χρησιμοποιήστε τρίποδο για καλύτερα αποτελέσµατα. 


1 


Προβάλλετετο μενού λειτουργίας λήψης και 
επιλέξτε [51 Υποβ. πανορ. λήψης (ΠΠ 33). 
Εμφανίζεται το εικονίδιο κατεύθυνσης πανοραμικής 
λήψης {2} για να υποδείξει την κατεύθυνση προς την 
οποία θα ενωθούν οι φωτογραφίες. 


Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε την κατεύθυνση και στη συνέχεια, 
πιέστε το 6ῶ. 

Επιλέξτε τον τρόπο µε τον οποίο θα ενωθούν οι 
φωτογραφίες στην ολοκληρωμένη πανοραμική εικόνα: 
δεξιά (0), αριστερά («]), επάνω (Ον) ή κάτω (52). 


Το κίτρινο εικονίδιο κατεύθυνσης πανοραμικής λήψης 
(| εμφανίζεται προς την κατεύθυνση που έχει επιλεγεί και η κατεύθυνση καθορίζεται 
όταν πιέσετε το 68. Εμφανίζεται η καθορισμένη κατεύθυνση µε λευκό χρώμα. 


Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε στο βήμα αυτό τις ρυθμίσεις λειτουργίας φλας (Π1} 28), 
χρονομέτρου αυτοφωτογράφησης ([1} 30), λειτουργίας πιβετο ([}} 31) και 
αντιστάθµισης έκθεσης (Π|} 32). Πιέστε το [7 για να επιλέξετε ξανά την κατεύθυνση. 


Τραβήξτε την πρώτη φωτογραφία. 
Ηπρώτη φωτογραφία εμφανίζεται µε υπέρθεση 
στο πρώτο τρίτο της οθόνης. 


Τραβήξτε τη δεύτερη φωτογραφία. 


Συνθέστε την επόμενη φωτογραφία µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να επικαλύπτει το 1/3 της πρώτης 
φωτογραφίας και πιέστε το κουμπίλήψης. 


Επαναλάβετε τη διαδικασία µέχρι να 
τραβήξετε τον απαιτούμενο αριθµό 
φωτογραφιών για να ολοκληρώσετε τη σκηνή. 


Χρήση του προγράµµατος σκηνών 


5 Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πιέστε το (8). 
« Ημηχανή επιστρέφει στο βήμα 2. 


τετρ“ 
κα 4 


| γή Υποβοήθηση πανοραµικής λήψης 

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση λειτουργίας φλας, χρονοµέτρου αυτοφωτογράφησης, πηᾶςτο και 
αντιστάθμισης έκθεσης πριν τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία. Οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να 
αλλάξουν αφού τραβηχτεί η πρώτη φωτογραφία. Δεν είναι δυνατές οι ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας 
(ΠΗ 71), η λεπουργία Ζοοπι και η διαγραφή εικόνας. 

Η σειρά πανοραμικών λήψεων διακόπτεται, εάν η μηχανή μεταβεί στη λειτουργία αναμονής µετη 
λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ([} 94) κατά τη διάρκεια της λήψης. Συνιστάται η ρύθμιση 
εγαλύτερου χρονικού διαστήματος πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης 
απενεργοποίησης. 


[3 Σημείωση σχετικά µε το ΠΕ/7Ξ-!]. 


Εμφανίζεται η ένδειξη ΠΕϕ|]-|. για να υποδείξει ότι η ισορροπία 
λευκού, η έκθεση και η εστίαση έχουν κλειδώσει στις τιµές της 
πρώτηςλήψης. Όλες οι φωτογραφίες που λαμβάνονται σε µια σειρά 
πανοραμικών λήψεων έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού, 
έκθεσης και εστίασης. 


[ᾶ ΡαΠΟΓΙΑΠΙᾶ Μία(Κ6ίΓ 


Εγκαταστήστε το λογισμικό Ρ8ΠΟΙΑΠΊά ΜαΚεί από το παρεχόµενο (Ό 5οβννα(ε σιΐς. 


Μεταφέρετε εικόνες σε έναν υπολογιστή ({Π5} 57) και χρησιμοποιήστε το ΡαΠοίαπια ΜαΚε ([1}} 60) 
για να τις ενώσετε ώστε να δημιουργηθεί µία ενιαία πανοραμική εικόνα. 


9, Περισσότερες πληροφορίες 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ονόματα αρχείων και φακέλων εικόνων» (Π-] 105) για περισσότερες 
πληροφορίες, 


ΗΛΙΟ (1 Ιλ ἰγαγγο10λ φαν 
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Αυτόματη λήψη πορτραίτων (χαμογελαστό πρόσωπο) 


Η μηχανή εντοπίζει ένα χαμογελαστό πρόσωπο ώστε να πραγµατοποιηθεί 
αυτόματη λήψη της φωτογραφίας. 


1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστετο κουμπί 
λειτουργίας λήψης για να εμφανιστεί το 
μενού επιλογής λειτουργίας λήψης. 
Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για 
να επιλέξετε Α ήτο Υ για να επιλέξετε 
[21 και πιέστε βθ. 


2 Καδράρετε τη φωτογραφία. 
Στρέψτε τη μηχανή προς το θέμα. 
Εάν η μηχανή αναγνωρίσει το πρόσωπο ενός ατόμου 
(μπροστινή ὀψη), το πρόσωπο θα περιβληθεί από ένα διπλό 
κίτρινο περίγραμμα στην περιοχή εστίασης και όταν το 
πρόσωπο εστιαστεί, το διπλό περίγραμμα θα μετατραπεί 
αυτόματα σε πράσινο και η εστίαση θα κλειδώσει. 

Όταν αναγνωρίζονται πολλά πρόσωπα, το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της 
οθόνης θα περιβληθεί από ένα διπλό περίγραμμα στην περιοχή εστίασης και τα υπόλοιπα 
πρόσωπα θα περιβληθούν απὀ ένα μονό περίγραμμα. Αναγνωρίζονται ἑως τρία πρόσωπα. 


3 Το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα. 

Εάν η μηχανή εντοπίσει το χαμογελαστό πρόσωπο που περιβάλλεται από ένα διπλό 
περίγραμμα, το κλείστρο απελευθερώνεται αυτόματα. 

Εάν η μηχανή αναγνωρίσει το πρόσωπο ενός ατόμου, η λάμπα χρονόµετρου 
αυτοφωτογράφησης (Η5} 4) αναβοσβήνει. Αμέσως μόλις απελευθερώσετε το 
κλείστρο, η λάμπα του χρονόμετρου αυτοφωτογράφησης αναβοσβήνει γρήγορα. 
Κάθε φορά που το κλείστρο απελευθερώνεται, η μηχανή ξεκινάει τη λειτουργία αναγνώρισης 
προσώπου και εντοπισμού χαμογελαστού προσώπου για αυτόματες και συνεχείς διαδοχικές λήψεις. 


4 Τερματίστετη λειτουργία Χαμόγελο πιέζοντας 
το κουμπί λειτουργίας λήψης. 
Μεταβείτε σε άλλη λειτουργία λήψης. 


(ομαοοσιι ϱ1Ο0Υ3ΛοΠΟΧ) Λω11ο014οιι ἰφιἰιγ μιοΠοΙΩΨ 


Λήψη στη λειτουργία Χαμόγελο 

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Χαμόγελο, η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (Π|} 94) 
απενεργοποιεί τη μηχανή αν δεν εκτελεστούν λειτουργίες στις εξής περιπτώσεις: 

« Η μηχανή δεν αναγνωρίζει κανένα πρόσωπο. 

« Η μηχανή αναγνωρίζει το πρόσωπο αλλά δεν µπορεί να εντοπίσει ένα χαµογελαστό πρόσωπο. 
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Χρήση της λειτουργίας Χαμόγελο 


Λειτουργίες Προτεραιότητας στο πρόσωπο καιΕντοπισμού χαμογελαστού 
προσώπου 

Όταν κατά τη λειτουργία Χαμόγελο η µηχανή στρέφεται σε ένα άτομο (μπροστινή ὀψη),το πρόσωπο 

αναγνωρίζεται αυτόματα και εντοπίζεται το χαμογελαστό πρόσωπο του ατόμου αυτού. 


« Σεορισµένες συνθήκες λήψης, η αναγνώριση προσώπου δεν λειτουργεί και δεν είναι δυνατός ο 
εντοπισμός προσώπων. 


« Ανατρέξτε στην ενότητα «Προτεραιότητα στο πρόσωπο» (Π} 22) για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε την προτεραιότητα στο πρόσωπο. 


Χειρισμός του κουμπιού λήψης 

Πιέστε το κουμπί λήψης για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών. 

« Όταν τεθεί σε ισχύ η προτεραιότητα στο πρόσωπο, η εστίαση κλειδώνεται για το αναγνωρισμένο 
πρόσωπο και απελευθερώνεται το κλείστρο. 


ο Όταν δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Αναγνώριση προσώπου, η μηχανή εστιάζει στο θέµα που βρίσκεται 
στο κέντρο του κάδρου. 


Διαθέσιμες λειτουργίες στη λειτουργία Χαμόγελο 

« Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν για τη λειτουργία Φλας ([}} 28) και την Αντιστάθµιση έκθεσης 
(0132). 

» Αν πιέσετε το ΜΕΝ στη λειτουργία Χαμόγελο, είναι δυνατό να αλλάξει η λειτουργία εικόνας 
(ΠΩ 71).Οι αλλαγές που γίνονται σε αυτές τις ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις λειτουργίες λήψης 
(εξαιρείται η λειτουργία νἰάεο). 

«Το ψηφιακό Ζοοπη δεν είναι διαθέσιμο. 


Περισσότερες πληροφορίες 


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αυτόματη εστίαση» ([1}} 23). 


(ομσοοση ϱ1οογ3λοηἠοΧ) ΛΩΙΟΟΙΟοµΙ ἰ1ήιιγ 11οήοιηγ' 
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Περισσότερες πληροφορίες γιατην απεικόνιση 


Πιέστε το ἈΛΙ (854) σε λειτουργία προβολής πλήρους 
κάδρου (Π|} 24) για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σε 
«φύλλα «οπῖαςῦ µε εικονίδια. Κατά την εμφάνιση των 
εικονιδίων, μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω 


λειτουργίες, . ς 
Γιου. 
Για Χρήση Περιγραφή 


Θ) 0 , ᾗ 
πο ωατο ο. 659 Πιέστε το κουμπί Α, Ὑ «ή του 9 
(Ὁ 


πολυ-επιλογέα. 


Πιέστε το κουμπί ΛΙ (5-4) για να 
αλλάξετε τον αριθµό των κάδρων που 
εμφανίζονται σε 9 -» 16» 25 ήγιανα 


πο εμφανίσετε το ημερολόγιο. Όταν 
ημερολογίου/Αλλαγή ν' 53, ᾿ τεμ, ͵ 
, εμφανιστεί το ημερολόγιο, µπορείτε 
του αριθμού κάδρων τῶ λε | ψ 
που εμφανίζονται να επι έξετε εικόνες για προβο ή 
ανάλογα µε την ηµέρα λήψης (Π}} 47). 
Πιέστε Τ (8) για να μεταβείτε σε . 
λειτουργία προβολής εικονιδίων. 
Πιέστε το κουμπί Τ (8) για να µειώσετε 
Με ση ου αριθμού τον αριθµό των κάδρων που 
η πι εμφανίζονται σε 25 -» 16 -» 9. Όταν 
κάδρων που τῶ ὺν 9 κάδ ᾿ ὃ 
πι εμφανιστούν 9 κάδρα, πιέστε ξανά 
Τ 0) για να επιστρέψετε σε λειτουργία 
προβολής πλήρους κάδρου. 


Μετάβαση στηνπροβολή 

πλήρους κάδρου 6 Πιέστε το 68. πα 
Μετάβαση στη 

λειτουργία λήψης Ω// ΕΠΗ | Πιέστε το κουμπίλειτουργίας λήψης. 8 


Προβολή λειτουργίας απεικόνισης Εικονίδιο προστασίας 


εικονιδίων Εικονίδιο εντολής εκτύπωσης 


Όταν επιλεγούν οι εικόνες για τις οποίες έχουν 
διαμορφωθεί οι ρυθμίσεις Ορισµός εκτύπωσης 
(1 67) και Προστασία ([} 100), εμφανίζονται τα 
εικονίδια που φαίνονται στα δεξιά. Τα νίάεο 
εμφανίζονται ως καρέ φιλμ. 


Καρέ φιλμ 


Προβολή πολλών φωτογραφιών: Απεικόνιση εικονιδίων 


Προβολή ημερολογίου 

Κατά την εμφάνιση 25 κάδρων εικονιδίων σε λειτουργία 2009 05 

απεικόνισης ([Π5} 46), μεταβείτε στην προβολή 50 Ν ΤῸ Ντη Ε 88 

ημερολογίου πατώντας ΜΙ (8531). οπελεεεεκες 
. : ; Πμ ο πμ 

Μπορείτενα επιλέξετε εικόνεςγια προβολή ανάλογα µε ΔΧΌ 

την ηµέρα λήψης. Η ηµέρες που περιέχουν [ ϐ) 


φωτογραφίες έχουν από κάτω µια κίτρινη γραμμή. 


Για 


Πιέστε το κουμπί Α., ὅ, «ή του 


Επιλογή ημερομηνίας πολυ-επιλογέα. 


Η πρώτη φωτογραφία για τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία θα 
εμφανιστεί σε προβολή πλήρους 
κάδρου. 


Μετάβαση στην τῶ) Μετάβαση στην προβολή 25 
προβολή εικονιδίων εικονιδίων. 


Μετάβαση στην 
προβολή πλήρους 
κάδρου 


| γή Προβολή ημερολογίου 

«Στις φωτογραφίες που τραβάτε µε τη μηχανή όταν δεν έχει οριστεί ημερομηνία, ορίζεται 
ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 2009. 

«Τα κουμπιά ΤΠ και ΙΕΝΝ δεν είναι διαθέσιµα κατά την προβολή ημερολογίου. 
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Εάν πιέσετε το Τ (8) κατά τη λειτουργία προβολής 
πλήρους κάδρου (ΠΠ} 24) εκτελείται μεγέθυνση της 
τρέχουσας φωτογραφίας και το κέντρο της 
φωτογραφίας εμφανίζεται στην οθόνη. 


ο. Οοδηγόςπου εμφανίζεται δεξιά κάτω στην οθόνη εμφανίζει το 


τμήμα της εικόνας που προβάλλεται τη συγκεκριμένη στιγµή. 


Για 
Πιέστε Τ (8) γιανα μεγεθύνετε την προβολή 
Μεγέθυνση της φωτογραφίας που εµφανίζεται τη στιγµή 
εκείνη στην οθόνη έως 10Χ περίπου. 
Πιέστε ΝΛ (8531). Όταν επιτευχθεί η αναλογία 
Σμίκρυνση μεγέθυνσης 1Χ, η οθόνη επιστρέφει στη 
λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου. 


Πιέστε Α, Ὑ «ή }» στον πολυ- 


Τσι τν επιλογέα για να μετακινηθείτε µε 
μος Ἢ τ κύλιση στις περιοχέςτης φωτογραφίας 

γρωτογραιας που δεν φαίνονται στην οθόνη. 

Μετάβαση στηνπροβολή 

πλήρους κάδρου 


Πιέστε το ΜΕΝΗ για να επιλέξετε ένα µέρος 
Επιλογή μέρους της τρέχουσας φωτογραφίας που θα περιέχει 
μόνο το τµήµα που φαίνεται στην οθόνη. 


Πιέστε το κουμπί λειτουργίας λήψης 


Ώ/58/ ΗΒ | για να επιστρέψετε στην τελευταία 
λειτουργία λήψης που είχε επιλεγεί. 


Μετάβαση στη 
λειτουργία λήψης 


Φωτογραφίες που λαμβάνονται µε προτεραιότητα στο πρόσωπο 
Όταν πιέζετε το Τ (8) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
προβολής πλήρους κάδρου, η φωτογραφία που 
τραβήχτηκε µε προτεραιότητα προσώπου ({1}} 22) θα 
μεγεθυνθεί χρησιμοποιώντας το πρόσωπο, στο οποίο είχε 
γίνει εστίαση κατά το χρόνο λήψης, ως κεντρικό σημείο. 

ο. Αν αναγνωριστούν διάφορα πρόσωπα, η φωτογραφία θα 
µεγεθυνθεί χρησιμοποιώντας το πρόσωπο στο οποίο έγινε 
εστίαση κατά το χρόνο λήψης ως κεντρικό σημείο και πιέζοντας Α., Ὑ «| }» στον 
πολυ-επιλογέα θα µπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στα πρόσωπα. 

«. Εάν πιέσετε στη συνέχεια Τ (8) ή ΜΙ (8-3) μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία 
μεγέθυνσης και οι φωτογραφίες θα μεγεθυνθούν κανονικά. 


Χρησιμοπο 


ιήστε τη μηχανή για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες µέσα στη μηχανή 


και να τις αποθηκεύσετε ως ξεχωριστά αρχεία ([|} 105). Είναι διαθέσιμες οι 
λειτουργίες επεξεργασίας που περιγράφονται παρακάτω. 


Λειτουργία επεξεργασίας Περιγραφή 

Ῥ-1σίΐηο (ΓΩ 50) Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της τρέχουσας φωτογραφίας µε βελτιωμένη 
φωτεινότητα και αντίθεση, φωτίζοντας τα σκοτεινά τμήματα της φωτογραφίας. 

Επιλογή μέρους Μεγεθύνετε τη φωτογραφία ή βελτιώστε τη σύνθεση και δημιουργήστε ένα 

(151) αντίγραφο που θα περιέχει µόνο το τµήµα που φαίνεται στην οθόνη. 

Μικρή φωτογραφία | Δημιουργήστε ένα μικρό αντίγραφο φωτογραφιών, κατάλληλο για χρήση σε 

(152) ιστοσελίδες ή για επισύναψη σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 


Επεξεργασία φωτογραφιών 

«Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία φωτογραφιών που λαμβάνονται µε Λειτουργία εικόνας ([1} 71) 
[8 16:9 (3584) στην | 20 και [5] 16:9 (3200) στην | 19. 

«Στη μηχανή είναι δυνατή µόνο η επεξεργασία φωτογραφιών που τραβάτε µε την ΟΟΟΙ ΡΙΚΙ20/ΟΟΙΡΙΧΙ19 

» Όταν χρησιµοποιείτε διαφορετικό μοντέλο ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, οι φωτογραφίες που έχουν υποστεί 
επεξεργασία µε αυτήν τη μηχανή ενδέχεται να µην εμφανίζονται σωστά και να µην μπορούν να μεταφερθούν σε υπολογιστή. 


ο Οιλειτουργ! 
στην εσωτει 


Περιορισμοί στην επεξεργασία φωτογραφιών 


Ρ-Εἰσπτίπα 


« Οιφωτογραφίες δεν μπορούν να υποβληθούν σε δεύτερη επεξεργασία µε την ίδια λειτουργία 
επεξεργασίας. 
« Όταν υπάρχει περιορισμένη χρήση του συνδυασμού, θα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα η 


λειτουργία 


9, Αρχικές φωτογραφίες και φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία 


ο Τααντίγρα 


1η επεξεργασία 


Επιλογή μέρους 
Μικρή φωτογραφία 


ίες επεξεργασίας δεν είναι διαθέσιμες όταν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος 
ρική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης. 


2η επεξεργασία 


Ρ-Εἰσπιίπα ον μέρους 


Μικρή φωτογραφία 


Ῥ-Εἰσπτίπα. 


ΟΙΛΟΣΙΞΙΙΟ ΛΗ1 ὈΙΑ »3]ϑοΦοσίγιι 550316Φ00Ι03|1 


α που δημιουργήθηκαν με τιςλειτουργίες επεξεργασίας δεν διαγράφονται, εάν 


διαγραφούν οι αρχικές φωτογραφίες. Εάν διαγραφούν τα αντίγραφα που δημιουργήθηκαν µε τις 


λειτουργίες 
ο Τααντίγρα 
ώρα εγγρα 


επεξεργασίας, δεν διαγράφονται οι αρχικές φωτογραφίες. 
α που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αποθηκεύονται µε την ίδια ηµεροµηνία και 
ής µετις αρχικές φωτογραφίες. 


ο Τααντίγρα 
εκτύπωση 


α που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία δεν διατηρούν τις ρυθμίσεις Ορισµός 


ς {ΠΠ} 67) και Προστασία ([} 100) του πρωτότυπου. 49 
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Επεξεργασία φωτογραφιών 


Βελτίωση φωτεινότητας και αντίθεσης: Ρ-ΙΓἱομίίπο 

Η λειτουργία Ὀ-ΙΙαΠΙίπα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία αντιγράφων 
µε βελτιωμένη φωτεινότητα και αντίθεση, φωτίζοντας τα σκοτεινά τμήματα µιας 
φωτογραφίας. Τα βελτιωμένα αντίγραφα αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία. 


1 


Επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία από τη 
λειτουργία απεικόνισης πλήρους κάδρου 
(ΓΩ 24) ή εικονιδίων (| 46) και στη 
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΙΕΝύ. 


Θα εμφανιστεί το μενού απεικόνισης. 


Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε το στοιχείο Ῥ-|1αΠ{πα και πιέστε 


Η αρχική έκδοση θα εμφανιστεί στα αριστερά και η 
επεξεργασμένη έκδοση θα εμφανιστεί στα δεξιά. 


Επιλέξτε το ΟΚ και πιέστε το κουμπί 60. 
Δημιουργείται ένα νέο αντίγραφο µε βελτιωμένη 
φωτεινότητα και αντίθεση. 


Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Ῥ-|ἰσπιπα, επιλέξτε το 
στοιχείο Άκυρο και πιέστε το βθ. 


Τα αντίγραφα ΌΡ-ἰσΠππα αναγνωρίζονται από το 
εικονίδιο 8 που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της 
απεικόνισης. 


9, Περισσότερες πληροφορίες 


Ανατρέξτε στην ενότητα «Ὀνόματα αρχείων και φακέλων εικόνων» ([5} 105) για περισσότερες πληροφορίες. 


ας 


τ 


Μενού απεικόνισης 
[επ Ὀ-1ἰσπιίπο ] 


61 Ορισµός εκτύπωσης 
Βι 5ι!46 οπονν 
ν {Π Διαγραφή 
Κα Μικρή Φωτογραφία 


Επεξεργασία φωτογραφιών 


Δημιουργία αντιγράφου επιλεγμένου μέρους: επιλογή μέρους φωτογραφίας 
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη [1]: ὃ 6 και είναι ενεργοποιημένη 
ηλειτουργία Ζοοηη απεικόνισης ([1-} 48). Τα αντίγραφα επιλεγμένου μέρους αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία. 


Ί Πιέστε το Τ (8) σε λειτουργία προβολής ----Ξ------ 
πλήρους κάδρου για μεγέθυνση της εικόνας. 5 
ο. Ἠεπιλογή μέρους µπορείνα πραγματοποιηθεί µε μεγέθυνση της φωτογραφίας (η τ) 
πορτραπου που εμφανίζεται ώστε να µην φαίνονται πλέον τα μαύρα 5. 3 
περιγράμματα δεξιά και αριστερά, αλλά η φωτογραφία επιλεγμένου µέρουςνα ἳ 9 
εμφανίζεται µε οριζόντιο προσανατολισμό. Εάν θέλετε να επιλέξετε µέρος από Ὁ 55 


τη φωτογραφία πορτραίτου στην καταγεγραμμένη θέση, χρησιμοποιήστετη 
λειτουργία Περιστροφή εικ. [[1-] 101}για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της φωτογραφίας πορτραζου σε οριζόντιο 
πρὶν να επιλέξετε ένα µέρος της και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τη φωτογραφία στην καταγεγραμμένη θέση. 


2 Βελτιώστε τη σύνθεση του αντιγράφου. 


Πιέστε το Τ (8) ήτο ἈΜΙ (653) για να ρυθμίσετε την 
αναλογία ΖΟΟΓΊ. 


Πιέστε τα Α., Ὅ, «ή }» στον πολυ-επιλογέα, γιανα 
μετακινηθείτε µε κύλιση στη φωτογραφία µέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη µόνο το τµήµα που θέλετε να αντιγράψετε. 


3 Πιέστετο ΜΕΝ. τ 


ἴεν 
ΠΥ 
4 Χρησιμοποιήστετον πολυ-επιλογέα, για να επιλέξετε 


το στοιχείο Ναι και στη συνέχεια, πιέστε το 68. Αποθήκευση εικ. 
όπως εμφανίζεται; 


Θα δημιουργηθεί µια νέα φωτογραφία που θα περιέχει 
μόνο το τµήµα που εμφανίζεται στην οθόνη. 

Για έξοδο χωρίς επιλογή μέρους της φωτογραφίας, επιλέξτε 
το στοιχείο Ὄχι και πιέστε το κουμπί 69. 


Πληροφορίες για το μέγεθος της αρχικής φωτογραφίας 

Όσοπιο µικρή είναι η περιοχή επιλεγμένου μέρους της φωτογραφίας, τόσο πιο μικρό είναι το μέγεθος της φωτογραφίας επιλεγμένου μέρους 
(αριθμός ρἰχε[). Όταν γίνεται επιλογή μέρους της φωτογραφίας καιτο μέγεθος του αντιγράφου επιλεγμένου μέρους είναι 320.Χ 240 ἡ 

160 χ 129, ένα εικονίδιο μικρής φωτογραφίας [8 ἡ η ένδειξη [κα θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά της οθόνης απεικόνισης, 
Περισσότερες πληροφορίες 


Ανατρέξτε στην ενότητα «Ονόματα αρχείων και φακέλων εικόνων» ([5} 105) για περισσότερες πληροφορίες. 


.ΟΙΛΟΧΙ3ΠῸ ΛΙ1 ΟΙΑ23ΙΟΟΦΟΟΙΙγΗ »3031600!03|| 


.ΟΙΛΟ»Ι3μ0 ΛΙΙ1 ΟΙλ23Ι9οφοοΙγΙ 2363199016 3/| 
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Επεξεργασία φωτογραφιών 


Μπ Αλλαγή μεγέθους φωτογραφιών: Μικρή φωτογραφία 
Δημιουργήστε ένα μικρό αντίγραφο της τρέχουσας φωτογραφίας. Τα μικρά αντίγραφα 
αποθηκεύονται ως αρχεία ΙΡΕΟ µε αναλογία συμπίεσης 1:16. Είναι διαθέσιµα τα παρακάτω μεγέθη. 


Επιλογή Περιγραφή 
ΓΗ 640χ480 Κατάλληλο για απεικόνιση σε τηλεόραση. 
Γα 320χ240 Κατάλληλο για εμφάνιση σε ιστοσελίδα. 
Γ1160χ120 Κατάλληλο για επισύναψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 


1 Επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία από τη λειτουργία 
προβολής πλήρους κάδρου ({] 24) ή εικονιδίων 


ο: ) 
(146) και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ΜΕΝΝ. (5 
Θα εμφανιστεί το μενού απεικόνισης. -- 
2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 


επιλέξετε Μικρή φωτογραφία και στη 
συνέχεια, πιέστε το (8. 


3 


Μενού απεικόνισης 
Επ Ῥ-[ἰσπιίπα 
Β αι Ορισµός εκτύπωσης 
Β| 5ιἱάς οπον! 


Πιέστε ΜΕΝ για να επιστρέψετε στη λειτουργία ἵ Διαγραφή 
απεικόνισης χωρίς να δημιουργήσετε νέα φωτογραφία. !δα Μικρή φωτογραφία » 
[ΠΠΠΈξοδος 


3 εΕπιλέξτετο επιθυμητό μέγεθος αντιγράφου και 


Μικρή Φωτογραφία 
πιέστε το 69. | ------------- 


[αι 640χ480 ] 
[- 320χ240 
Γ; 160χ120 


ΠΠΞΠ] Έξοδος 


4 Επιλέξτε Ναι και πιέστε το κουμπί (69). 
Δημιουργείται ένα νέο, μικρότερο αντίγραφο. Δημιουργία αρχείου 


Για έξοδο χωρίς δημιουργία μικρότερης φωτογραφίας, 
επιλέξτε το στοιχείο Όχι και µετά πιέστε το 69. 


Το αντίγραφο εμφανίζεται µέσα σε γκρι κάδρο. 


9, Περισσότερες πληροφορίες 


Ανατρέξτε στην ενότητα «Ὀνόματα αρχείων και φακέλων εικόνων» ([5} 105) για περισσότερες πληροφορίες. 


Για να τραβήξετε νἰάεο µε ήχο που έχει εγγραφεί µέσω του ενσωματωµένου 
μικροφώνου, επιλέξτε τη λειτουργία λήψης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 


1 Στη λειτουργία λήψης, πατήστε το 
κουμπί λειτουργίας λήψης για να 
εμφανιστεί το μενού επιλογής 
λειτουργίας λήψης. Χρησιμοποιήστε 
τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε Α 
ή Ῥ για να επιλέξετε ΒΝ και πιέστε 68. 


Η μέγιστη διάρκεια του νἰά6ο που µπορεί να εγγραφεί εμφανίζεται στην οθόνη. 


2 Πιέστετο κουμπί λήψης μέχριτο ΕΠΕ 
τέρμα για να ξεκινήσει η εγγραφή. 


Η μηχανή εστιάζει στο θέμα που βρίσκεται 
στο κέντρο του κάδρου. 


Στο Κάτω μέρος της οθόνης, εµφανίζεται η γραμμή προόδου 


που υποδεικνύει τον υπολειπόµενο χρόνο εγγραφής. 


Για να τερµατίσετε την εγγραφή, πιέστε ξανά το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα. 


Η εγγραφή θα τερματιστεί αυτόματα όταν γεμίσει η εσωτερική μνήμη ή η κάρτα µνήµης 
ή µετά από 25 λεπτά εγγραφής ενός νίαθο. 


ν΄ Εγγραφή νἰάθο 

« Η λειτουργία τηβετο είναι διαθέσιµη ([Π5} 31). Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οιλειτουργίες 
φλας (Π5} 28), αντιστάθµισης έκθεσης ([5} 32) και χρονόμετρου αυτοφωτογράφησης ([} 30). 

» Οι ρυθµίσεις λειτουργίας πιᾶςτο δεν μπορούν να εφαρμοστούν ή να αλλάξουν κατά την εγγραφή νἰάεο. 
Εφαρμόστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσει η εγγραφή του νἰάεο. 

«Το οπτικό ΖοοΠῃ δεν µπορεί να εφαρμοστεί κατά την εγγραφή νἰάεο. Δεν µπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το ψηφιακό Ζοοπη ακριβώς πριν από την εγγραφή µιας ταινίας, αλλά µπορείνα 
εφαρμοστεί ψηφιακό Ζοοπη έως 2Χ κατά την εγγραφή νἰάθο. 


|γ4 Κατά την εγγραφή 

Η εγγραφή του νἰάθο γίνεται από τη στιγµή που η λήψη του νίάεο σταμάτησε μέχρι τη στιγµή που 
εμφανίζεται η οθόνη λήψης. 

Μην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος µπαταρίας/υποδοχής κάρτας μνήμης. 

Η αφαίρεση της κάρτας μνήμης ή της μπαταρίας κατά την εγγραφή του νἰάθο ενδέχεται να οδηγήσει 
σε απώλεια των δεδομένων του νἰάεο ή να καταστρέψει τη μηχανή ή την κάρτα μνήμης. 
Αυτόματη εστίαση 

Η μηχανή εστιάζει όταν πιέσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και κλειδώνει σε αυτή τη θέση κατά 
τη διάρκεια της λήψης. Η εστίαση ρυθμίζεται σε αυτή τη θέση κατά την εγγραφή. 


9, Αλλαγή ρυθµίσεων νἰάθο 


πορείτε να αλλάξετε τις επιλογές νἰάθο ([1} 54). 


Ο8ΡΙΛ 
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ο8ΡΙΛ 
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Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Επιλογές νἰάθο από το μενού νἰάεο. Πατήστε 
ΜΕΝ στη λειτουργία νἰάεο για να εμφανιστεί το μενού νἰάεο και χρησιμοποιήστε 
τον πολυ-επιλογέα για να τροποποιήσετε και να εφαρµόσετετις ρυθμίσεις. 
Ενεργοποίηση των επιλογών νἰάθο 

Το μενού νἰάεο παρέχει τις παρακάτω επιλογές. 


Επιλογή Μέγεθος εικόνας και ταχύτητα καρέ 
ους πι κ Μέγεθος εικόνας: 640χ480 ρἰχει 
τηλεόραση 640 Ταχύτητα καρέ: 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο 


(προεπιλεγµένη ρύθμιση) 
Μέγεθος εικόνας: 320Χ240 ρἰχεὶ 
Ταχύτητα καρέ: 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο 
Μέγεθος εικόνας: 320χ240 ρἰχεὶ 
Ταχύτητα καρέ: 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο 


Εᾷ Μικρό μέγεθος 320: 


ΒΕ Μικρό μέγεθος 320 


Επιλογές νἰά6ο και μέγιστη διάρκεια νἰάθο 
᾿ Εσωτερική μνήμη ; 9 
Επιλογή (Περίπου 20 ΜΒ) Κάρτα µνήµης (512 ΜΒ) 
Νίάθο για 
τηλεόραση 640: 11 δευτ. Περίπου 5 λεπτά 10 δευτ. 
(προεπιλεγµένη ρύθμιση) 


ΚΒ Μικρό μέγεθος 320 Περίπου 20 λεπτά 45 δευτ. 


Εῆ Μικρό μέγεθος 320 1 λεπτό 34 δευτ. Περίπου 25 λεπτά 


3 Όλες οιτιµές είναι κατά προσέγγιση. Η μέγιστη διάρκεια νίάεο ή ο αριθµός καρέ διαφέρουν 
ανάλογα µε τον τύπο της κάρτας μνήμης. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής για νίαεο είναι 25 λεπτά. 
Ακόμα και αν η κάρτα µνήµης έχει δυνατότητα εγγραφής πάνω από 25 λεπτά, η µηχανή στον 
διαθέσιμο χρόνο εγγραφής εμφανίζει μέχρι και 25 λεπτά. 


9, Περισσότερες πληροφορίες 


Ονόματα αρχείων και φακέλων εικόνων -» [1] 105 


Στη λειτουργία προβολής πλήρους κάδρου ([} 24), τα σσ 
νίάθο επισημαίνονται µε το εικονίδιο των επιλογών 


νἰάεο ([Π5} 54). Για την αναπαραγωγή ενός νἰάεο, 
εμφανίστε το νἰάεο στη λειτουργία προβολής πλήρους 


κάδρου και πιέστε το (8). 
Π:Η [5 πι 

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Ζοοπη (Τ/ΝΝ για να Παύση 

ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την 

αναπαραγωγή. 


Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής εμφανίζονται στο 
επάνω μέρος της οθόνης. Πιέστε «ή } στον πολυ- 

επιλογέα για να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου και στη 
συνέχεια, πιέστε το κουμπί 68 για να εκτελέσετε την μμ -[[ΐ 48] 
επιλεγμένη λειτουργία. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω 


Κατάτην Ένδειξη 


λειτουργίες, απεικόνιση έντασης ήχου 
Για Πιέστε Περιγραφή 
Μετάβαση ετάβαση νίαθο προς τα πίσω. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται 


όταν αφήσετε το κουμπί 68. 


Ο8ΡΙΛ 


προς τα πίσω 


Προώθηση ροώθηση νάεο. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν αφήσετε το κουμπί ϐΒ. 


« 
9 
»] [Π 
Παύση αναπαραγωγής. Κατά την παύση της αναπαραγωγής, 
μπορούν να εκτελεστούν οι παρακάτω λειτουργίες. 
[τ] Μετάβαση νἰάεο προς τα πίσω κατά ένα καρέ. Όσο 
Παύση [ῃ πατάτε το (8), η μετάβαση προς τα πίσω συνεχίζεται. 


[5] Προώθηση νἰάεο κατά ένα καρέ. Όσο πατάτε το 6θ, η 
προώθηση συνεχίζεται. 


Συνέχιση αναπαραγωγής 


Τερματισμός αναπαραγωγής και επιστροφή στην προβολή πλήρους κάδρου. 


Τέλος 


Διαγραφή αρχείων νἰάθο 
Πατήστε ΤΠ κατά την εμφάνιση σε λειτουργία προβολής Διαγραφή 1 εικόνας; 
πλήρους κάδρου (ΠΠ} 24) ἡ κατά τη λειτουργία 
απεικόνισης εικονιδίων (Π5} 46). Εμφανίζεται ένα 
παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. 

Επιλέξτε το στοιχείο Ναι και πιέστε το (8), για να 
διαγράψετε το νἰάεο ή επιλέξτε το στοιχείο Όχι και πιέστε το βὢ για να 
επιστρέψετε στην κανονική οθόνη απεικόνισης χωρίς να διαγράψετε το νἰάεο. 
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ΜΙΦΜΩΙΣ3 ΙΟΧ Πιοιλογοιια ΄μοοορβγΙ1 30 µοβολας 


Σύνδεση σε τηλεόραση, υπολογιστή και εκτυπωτή 


Γιατην απεικόνιση φωτογραφιών στην τηλεόραση, συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση χρησιμοποιώνταςτο 
παρεχόµενο καλώδιο αιάΐο νίάεο (καλώδιο ΑΝ) (παρέχεται μόνο µετην (ΟΟΙΡΙΧ 120). 


-͵-ὍἝὍ() 


|. ---  --ῃ 


π [ται 


1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή. 


2 Συνδέστε τη μηχανή στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας το 
παρεχόµενο καλώδιο αμαίο νἰάεο. 


Συνδέστε το κίτρινο βύσμα στην υποδοχή εισόδου νἰάθο της τηλεόρασης και το λευκό 
βύσμα στην υποδοχή εισόδου ήχου. 


ΥΌΕΟ ΑΥΡΙΟ 


Κίτρινο ------- 


3 Συντονίστε την τηλεόραση στο κανάλι του νἰαθο. 


Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται µε την τηλεόρασή σας. 


4 Πιέστεπαρατεταμένατο[Ῥ] για να 
ενεργοποιήσετε τη μηχανή. 


Η μηχανή μεταβαίνει σε λειτουργία απεικόνισης Και στην τηλεόραση Χτ19 9 ο() ( 
θα εμφανιστούν οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί. 


Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στην τηλεόραση, η οθόνη -π/πεπ τε 
της μηχανής θα παραμείνει σβηστή. 


ν΄ Σύνδεση ενός καλωδίου ΑΝ 


Κατάτη σύνδεση του καλωδίου ΑΝ, βεβαιωθείτε ότιη επαφή σύνδεσης της μηχανής έχειτο σωστό προσανατολισμό. Κατά τη σύνδεσητου 
καλωδίου ΑΝ στη μηχανή, µην ασκείτε δύναμη. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου ΑΨ, μην τραβάτε την επαφή σύνδεσης υπό γωνία. 


| ή Λειτουργία ν]άθεο 


Η ρύθμιση της λειτουργίας νἰάεο της μηχανής πρέπει να εἶναι κατάλληλη για το πρότυπο που χρησιμοποιείται από την 


56 τηλεόραση, Η ρύθμιση της λειτουργίας νἱάεο επιλέγεται από το μενού Ρυθμίσεις ({ 7] 82) » Λειτουργία νἰάεο ([1] 96). 


Χρησιμοποιήστε το παρεχόµενο καλώδιο υ5Β για να συνδέσετε τη μηχανή σε 
υπολογιστή και να αντιγράψετε (μεταφέρετε) φωτογραφίες σε υπολογιστή µετο 
παρεχόµενο λογισμικό Νίκοη Τ{αης{6Γ. 


Πριν να συνδέσετετη μηχανή 


Εγκατάστασητου λογισμικού 

Πριν συνδέσετε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή, πρέπει να εγκατασταθεί λογισμικό, 
συμπεριλαμβανομένου του Νίκοη ΤΓαηςί6ί και του ΡὰΠΟΓΔΠΙᾷ ΜαΚΘΙ για τη 
δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών, από το παρεχόµενο (Ό του 5οῄννα[θ 
σμἱΐ6. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του λογισμικού, 
ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης. 


Συμβατά λειτουργικά συστήµατα 


ΜΙπάοννο 

Προεγκατεστημένες εκδόσεις 32-ΡῇΗ ΝΝΙπάοννς ν]5{4 5ετνίςε ΡαςΚ 1 (εκδόσεις Ηοπη6 
Βαοἰς/Ηοπηε Ρτεγηἰιπη/Βιοἰπ655/Επϊεγρηοε/Ο/Πἰπηαϊ6), Μν!πάοννο ΧΡ 5ετνἰςε ΡᾶςΚ 3 
(Ηοπιε Εαἰποπ/Ργοΐεο5ἰοῃα!) 


Μαείπϊοοῃ 
ἃς Ο5 Χ (έκδοση 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) 


Για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τη συμβατότητα των λειτουργικών 
συστηµάτων, ανατρέξτε στην τοποθεσία ννθρ της ΝίΚοῃ. 


| ή Σημειώσεις σχετικά µετην πηγή τροφοδοσίας 

Κατά τη σύνδεση της μηχανής σε υπολογιστή ή εκτυπωτή, να χρησιµοποιείτε μπαταρίες µε επαρκές 
φορτίο για την τροφοδοσία της μηχανής για να αποφευχθεί η απροσδόκητη απενεργοποίηση. 

Για τη συνεχή τροφοδοσία της μηχανής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιήστε έναν 
μετασχηματιστή ρεύµατος ΕΗ-65Α (διατίθεται χωριστά) (Π5} 104). Μη χρησιμοποιείτε σε καμία 
περίπτωση µετασχηµατιστές ρεύματος άλλου τύπου ή μοντέλου. Η µη τήρηση αυτού του μέτρου 
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο υπερθέρμανσης ή βλάβης της μηχανής. 


ΙΦΗΩΙΣ3 ΙΟΧ ἰποιλογομη ποοσο3γί1 30 µο3ολας 
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ΜΙΩΜΩΙΣ3 ΙΟΧ μ1οΙλογοιιω ’Ιοο0ο3γ|11 30 μοβολας 


28 


Σύνδεση σε υπολογιστή 
Μεταφορά φωτογραφιών από τη μηχανή σε υπολογιστή 


1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το ΝίΚοη Ττᾶπϑίετ. 
2 Απενεργοποιήστε τη μηχανή. 


3 Συνδέστε τη μηχανή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο Ο5Β. 


Π Ἷ μα ᾗ - | 
Γ[--} ]5 


4 Ενεργοποιήστε τη μηχανή. 


Θα ανάψει η λάμπα ενεργοποίησης. 


Μϊηήοννο Ψἱ5ία πι. «τς 
κε στα 


Όταν εµφανιστείτο παράθυρο διαλόγου ΑιΙΟΡΙΔΥ (Αυτόματη τε 

εκτέλεση), επιλέξτε ζοργ ρἰείυτ65 {ο ἃ {ο]άθί οἩ πιγ αώ() 
εοπιριίεΓ μςίπα Νίκοη Τιαησίαι (Αντιγραφή φωτογραφιών ιν 

σε φάκελο του υπολογιστή µου µε χρήση του Νίκοη Τταποΐθη. [1]Ξ----]----η 
Θα εκκινηθεί το Νίκοη Τιαηςίει. Για να µην εμφανιστεί αυτό το Ξ 


παράθυρο διαλόγου στο µέλλον, επιλέξτε το στοιχείο ΑΙν/ᾶγς 
ἆο {τίς {ου {πὶς ἀενίςα: (Να εκτελείται πάντα αυτή η ενέργεια για αυτήν τη συσκευή). 


Μϊηήοννο ΧΡ 

Εάν εμφανιστεί η επιλογή διαλόγου ΑιτοΡἰαγ (Αυτόματη εκτέλεση), κάντε κλικ στο στοιχείο ΝίΚοπ 
Τταποίθτ (οργ Ρρἰςῖμγας {ο 4 {οἱάθι οῃ ΠΊΥ «οπιριί6: (Ν[κοη Τταποΐετ-Αντιγραφή φωτογραφιών 
σε φάκελο του υπολογιστή µου) και κάντε κλικ στο ΟΚ. Θα εκκινηθεί το Νἴκοη Τταπϑίει. Για να µην 
εμφανιστεί ξανά αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Αἰνιάγ5 156 [Πὶς ρτοστᾶπι {ΟΥ {Πὶ5 
ΔςἴΙοΠ. (Να χρησιµοποιείται πάντα αυτό το πρόγραµµα για τη συγκεκριμένη ενέργεια). 
ΜαςΟ5Χ 

Το ΝΚοη Ταηςίει θα εκτελεστεί αυτόματα αν είχε επιλεγεί το Ὑ65 (Ναι) στο παράθυρο διαλόγου της 
ρύθμισης Αιτο-!4ἠπςΠ (Αυτόματη εκκίνηση), όταν εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το Νίκοη Τ{αηςίε(. 


7; Σύνδεση του καλωδίου 058 


ο. Κατάτη σύνδεση του καλωδίου 058, βεβαιωθείτε ὁτι οι επαφές σύνδεσης έχουν το σωστό προσανατολισμό. Κατά τη σύνδεση του 
καλωδίου 158, µην ασκείτε δύναμη. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου υ58, μην τραβάτε την επαφή σύνδεσης υπό γωνία. 


« Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η αναγνώριση της σύνδεσης όταν η μηχανή συνδέεται σε υπολογιστή µέσω Ο58 ΠΡ. 


Σύνδεση σε υπολογιστή 


5 Μεταφέρετε φωτογραφίες αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση του Νίκοη 
ΤΓαης{6Ι. 
« Κάντε κλικ στο κουμπί δίαγῖ Τγαης{αγ (Έναρξη μεταφοράς) στο Νίκοη Τ{αηςίεί, Στην 
προεπιλεγµένη ρύθμιση, όλες οι φωτογραφίες μεταφέρονται στον υπολογιστή. 


9 Μου τίντα’ 
Ἐιε Εάά γεν Μπόον κρ 


ΓΜ δῶκα. 9 ην Ὀονιι, Ὁ ὑμονίμο δισ Ίωνα 


ΓΕ λε τς τα ο ἉΕτ λεν υὉ 


Δουκὴν τας 


[δι 


9 


Ὁ Των 064 ρἰκκοῇ) κακεισό, 


Ο Ἱπαῶκο 4ριάοῤ)εθα σκι 


πες (Ξ::5)---Κουμπί 5ίαγί Τγαης{6Γ 
(Έναρξη μεταφοράς) 


Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του Νίκοη ΤΓαΠςί6:,ο φάκελος στον οποίο μεταφέρονται οι 
φωτογραφίες ανοίγει αυτόματα µε την ολοκλήρωση της μεταφοράς. 


Όταν έχει εγκατασταθεί το ΝΊΕΝΝΝΧ, το νίεννΝΧ ξεκινά αυτόματα να ελέγχει τις 
φωτογραφίες που έχουν μεταφερθεί. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του Νίκοη Τιαηςί6( ή του νίεννΝΧ, 
ανατρέξτε στη βοήθεια που περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο λογισμικό. 
Θ Όταν ολοκληρωθεί η µεταφορά, αποσυνδέστε τη μηχανή. 


Απενεργοποιήστε τη μηχανή και αποσυνδέστε το καλώδιο 58. 


ΜΙΦΗΗΩ1Σ3 ΙΟ μιοιλογομω ιορσο3γἰι1 30 Ιο3ολης 


59 


ΜΙΦΗΩΙΧ3 ΙΟΧ Ι1οΙλογοι/α ΄μοςοοςβγΙΙ1 30 μοβολας 
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Σύνδεση σε υπολογιστή 


Χρήση συσκευής ανάγνωσης καρτών 

Οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης που εισάγετε σε µια συσκευή 
ανάγνωσης καρτών μνήμης μπορούν επίσης να μεταφερθούν στον υπολογιστή µε τη χρήση του 
Νίκοη ΤΓαησίει. 


Εάν η κάρτα μνήμης έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 2 ΟΒ ή είναι συμβατή µεδΏΗς,η 
προοριζόµενη συσκευή πρέπει να υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες της κάρτας μνήμης. 


Μετις προεπιλεγµένες ρυθμίσεις του Νίκοη Τταηοΐει, το Νίκοη ΤΓαησί6ι θα εκτελεστεί αυτόματα 
όταν τοποθετηθεί µια κάρτα μνήμης στη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης ή σε παρόμοια 
συσκευή. Ανατρέξτε στο βήμα 5 της ενότητας «Μεταφορά φωτογραφιών από τη μηχανή σε 
υπολογιστή» {ΠΠ} 59) 

Για να μεταφέρετε στον υπολογιστή τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική 
μνήμη της μηχανής, οι φωτογραφίες πρέπει πρώτα να αντιγραφούν σε µια κάρτα μνήμης 
χρησιμοποιώντας τη μηχανή ([1} 102). 


Χρήση τυπικών λειτουργιών του λειτουργικού συστήµατος γιατο άνοιγμα 
φωτογραφίας 
« Μεταβείτε στο φάκελο του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας στον οποίο έχουν αποθηκευτεί οι 
φωτογραφίες και ανοίξτε µια φωτογραφία στο πρόγραμμα προβολής που περιλαμβάνεται στο 
λειτουργικό πρόγραμμα. 


Δημιουργία πανοραμικών εικόνων µε το ΡΑΠΟΓΑΠΙὰ ΜΩΚΘΥ 


« Χρησιμοποιήστε µια σειρά φωτογραφιών που έχουν ληφθεί χρησιμοποιώντας την επιλογή 
ΡαΠοᾶΠΙ ἂςςίσί (Ύποβ. πανορ. λήψης) στη λειτουργία προγραμμάτων σκηνών ([1} 33) για να 
δημιουργήσετε µία πανοραμική φωτογραφία µε το ΡαΠΟΓ4ΠΙᾷ ΜΩΚΘΙ. 

Το λογισμικό ΡαΠΟΓάΠΊα ΜΙΚΘΙ µπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή µε χρήση του 
παρεχόµενου ΟΌ 5οἤννατε 5ιτα. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται 
παρακάτω για να εκτελέσετε το ΡαΠΟΙ8ΠΊ4 ΜΙαΚ6ί. 

Μἰπάονιο 

Ανοίξτε το στοιχείο ΑΙΙ Ρτοστᾶπις5 (Όλα τα προγράµµατα) από το μενού 5{8π (Έναρξη) »Αιςδοί 
ΡΑΠΟΓΑΠΙὰ Μά Κατ 4»Ρ8ποΓ8Ππ18 ΜαΚοι 4. 


Μβείπίο5ῃ 

Ανοίξτε τον φάκελο Αρριἰςαϊἴίοης (Εφαρμογές) επιλέγοντας το στοιχείο ΑρρΙἰςαἴίοης (Εφαρμογές) 
από το μενού «ο (Μετάβαση) και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ρἀποΐ3π18 Μεγ 4. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του ΡαΠΟΓαΠΊ4 ΜαΚεῖ, ανατρέξτε στις οδηγίες 
στην οθόνη και στη βοήθεια του ΡαΠΟΙάΠΊά ΜαΚθΙ. 


Περισσότερες πληροφορίες 


Ονόματα αρχείων και φακέλων εικόνων -» ΠΠ 105 


Οιχρήστες εκτυπωτών συμβατών µε το Ρἰεϊβήαοε ([5} 121) μπορούν να 
συνδέσουν τη μηχανή απευθείας στον εκτυπωτή και να εκτυπώσουν φωτογραφίες 
χωρίς χρήση υπολογιστή. 


Λήψη φωτογραφιών 


Επιλογή φωτογραφιών για εκτύπωση 
χρησιμοποιώντας την επιλογή 
Ορισµός εκτύπωσης ([Π} 67) 


Σύνδεση σε εκτυπωτή (ΠΠ 62) 
Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών (ΓΠ} 64) 


ΙΦΗΩΙΣ3 ΙΟΧ ἰποιλογομη μοοσο3γί1 30 µο3ολατ 


Εκτύπωση μίας φωτογραφίας 
κάθε φορά (ΠΠ 63) 


Απενεργοποίηση μηχανής και αποσύνδεση καλωδίου 058 


ν΄ Σηµειώσεις σχετικά µετην πηγή τροφοδοσίας 

Κατά τη σύνδεση της μηχανής σε υπολογιστή ή εκτυπωτή, χρησιµοποιείτε πλήρως φορτισµένες 
μπαταρίες για να αποφευχθεί η απροσδόκητη απενεργοποίηση της μηχανής. 

Για τη συνεχή τροφοδοσία της μηχανής για µεγάλα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιήστε έναν 
μετασχηματιστή ρεύματος ΕΗ-65Α (διατίθεται χωριστά) (Π5} 104). Μη χρησιμοποιείτε σε καμία 
περίπτωση µετασχηµατιστές ρεύματος άλλου τύπου ή μοντέλου. Η µη τήρηση αυτού του μέτρου 
προφύλαξης ενέχει κίνδυνο υπερθέρμανσης ή βλάβης της μηχανής. 


9, Εκτύπωση φωτογραφιών 


Εκτός από την εκτύπωση φωτογραφιών που έχουν μεταφερθεί σε έναν υπολογιστή από τον 
προσωπικό σας εκτυπωτή και την εκτύπωσή τους µέσω απευθείας σύνδεσης µηχανής-εκτυπωτή, 
είναι διαθέσιµες επίσης οι παρακάτω επιλογές για την εκτύπωση φωτογραφιών: 

« Εισαγάγετε µια κάρτα µνήµης στην υποδοχή κάρτας εκτυπωτή συμβατού µετο πρότυπο ΒΡΟΕ 

« Μεταφέρετε την κάρτα µνήµης σε ένα κέντρο ψηφιακής φωτογραφίας 

Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες µε αυτέςτις μεθόδους, καθορίστε τις φωτογραφίες και τον αριθµό 
των εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας το μενού Ορισµός εκτύπωσης ([{]} 67) της μηχανής. 
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Σύνδεση σε εκτυπωτή 
Σύνδεση της μηχανής καιτου εκτυπωτή 


1 Απενεργοποιήστε τη μηχανή. 


2 Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. 


Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. 


3 Συνδέστε τη μηχανή στον εκτυπωτή χρησιμοποιώνταςτο παρεχόµενο 
καλώδιο υ5β. 


[5] 


4 Ενεργοποιήστε τη μηχανή. 


« Όταν η μηχανή συνδεθεί σωστά, στην οθόνη της --------- 
μηχανής θα εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης του 9 Ὁ 
Ρἰοιβήάαο (1). Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη 
Εκτύπωση επιλογής (2). 


ΜΙΩΗΩΙΣ3 ΙΟΧ μ1οΙλογοιιω ’Ιοο0ο3γἰ11 30 μοβολας 


Φ 


ΡΙεἴβή ἆ6α 


7; Σύνδεση του καλωδίου αιάἰο νἰᾳςθο/υ5Β 


Κατά τη σύνδεση του καλωδίου αιιαίο νίαθο/υ58, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές σύνδεσης έχουν το 
σωστό προσανατολισμό. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου αιιαίο νἰ4ἑο/ί]5Β, µην ασκείτε δύναμη. 
Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου αιαίο νἰάεο/)5Β, µην τραβάτε την επαφή σύνδεσης υπό γωνία. 


62 


Εκτύπωση µίας φωτογραφίας κάθε φορά 


Σύνδεση σε εκτυπωτή 


Μετά τη σωστή σύνδεση της μηχανής στον εκτυπωτή ([5} 62), εκτυπώστε 


φωτογραφίες ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 


1 


Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία και 
πιέστε το κουμπί 60. 

« Πιέστετο ΝΜ (8-3) για να εμφανιστούν 12 εικονίδια 


φωτογραφιών και κατόπιν πιέστε το Τ (8) για 
επιστροφή στην προβολή πλήρους κάδρου. 


Επιλέξτε το στοιχείο Αντίγραφα και πιέστε το 


69. 


Επιλέξτετον αριθµό των αντιγράφων (έως 
εννιά) και πιέστε το (8. 


Επιλέξτε το στοιχείο Μέγεθος χαρτιού και 
πιέστε το βῶ. 


Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού και 
πιέστε το 6ῶ. 


ο Για να καθορίσετε το μέγεθος του χαρτιού 
χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, επιλέξτε 


το στοιχείο Προεπιλογή στο μενού μεγέθους χαρτιού. 


ΡἰοϊΒιἰάσθ 

Έναρξη εκτύπ. 
Αντίγραφα 
Μέγεθος χαρτιού 


ΠΠ] Έξοδος 


Αντίγραφα 


[Έξοδος 


Ρἰοϊβιίάσθ 
Έναρξη εκτύπ. 
Αντίγραφα 


Μέγεθος χαρτιού » 


[βΙ] Έξοδος 


Μέγεθος χαρτιού 
8χΧ10 ἰπ. 
Επιστολή 
Α8 

Α4 


[Έξοδος 


ΜΗΦΗΠ1Σ3 ΙΟ Ι1οΙλογοι!ᾳ/΄μοοοςβγΙ1 30 Ιο3ολης 


ΜΙΩΗΩΙΣ3 ΙΟΧ μ1οΙλογομιω Ιοο0ο3γἰ11 30 μοβολας 
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Σύνδεση σε εκτυπωτή 


6 


7 


Επιλέξτε το στοιχείο Έναρξη εκτύπ. και 
πιέστε το 68. 


Η εκτύπωση ξεκινά. 


Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, στην οθόνη εμφανίζεται 
και πάλι το παράθυρο που εμφανιζόταν στο βήμα 1. 


Για ακύρωση πριν από την εκτύπωση όλων των 
αντιγράφων, πιέστε το βθ. 


Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών 
Μετά τη σωστή σύνδεση της μηχανής στον εκτυπωτή ([5} 62), εκτυπώστε 


φωτογραφίες ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 


1 


Όταν εμφανιστεί η οθόνη Εκτύπωση 
επιλογής, πιέστε το ΜΕΝὺ. 


Εμφανίζεταιτο Μενού εκτύπωσης. 


Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα, γιανα 
επιλέξετε Μέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια, 
πιέστε το βῶ. 


Πιέστε ΜΕΝΗ για έξοδο από το μενού εκτύπωσης. 


Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού και 
πιέστε το βθ. 
Για να καθορίσετε το μέγεθος του χαρτιού 


χρησιμοποιώνταςτις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, επιλέξτε το 
στοιχείο Προεπιλογή στο μενού μεγέθους χαρτιού. 


Ρἰοϊβιἰάσθ 
Έναρξη εκτύπ. 
Αντίγραφα 
Μέγεθος χαρτιού 


ΠΠ} Έξοδος 


Φα 


Εκτύπωση 


Τρέχουσα εκτύπωση/συνολικός 
αριθµός εκτυπώσεων 


Μενού εκτύπωσης 
Εκτύπωση επιλογής 
Εκτύπ. όλων των εικ. 
Εκτύπωση ΒΡΟΕ 


Μέγεθος χαρτιού ᾽ 


ΠΠ Έξοδος 


Μέγεθος χαρτιού 
4χ6 ἰη. 
8χ10 ἰη. 
Επιστολή 


[Έξοδος 


4 Επιλέξτε Εκτύπωση επιλογής, Εκτύπ. όλων 


Σύνδεση σε εκτυπωτή 


Μενού εκτύπωσης 


των εικ. ή Εκτύπωση ΒΡΟΕ και στη συνέχεια, Εκτύπωση επιλογής » 


πιέστε 


Εκτύπωση επιλογής 


Εκτύπ. 


το (8. Εκτύπ. όλων των εικ. 
Εκτύπωση ΒΡΟΕ 
Μέγεθος χαρτιού 


ΠΒ] Έξοδος 


Επιλέξτετις φωτογραφίες καιτον αριθµό των 
αντιγράφων (έως εννιά) για κάθε φωτογραφία. 
Πιέστε στον πολυ-επιλογέα «ή Ρ γιανα επιλέξετε 
φωτογραφίες, και πιέστε Α ή για να ορίσετε τον 
αριθµό εκτυπώσεων για κάθε φωτογραφία. 

Οι φωτογραφίες που επιλέγονται για εκτύπωση 
επισημαίνονται µε ένα σημάδι ελέγχου 556 και 
τον αριθµό που υποδεικνύει τον αριθµό των 
αντιγράφων για εκτύπωση. Δεν θα εκτυπωθούν οι 
φωτογραφίες για τις οποίες δεν καθορίστηκαν 
αντίγραφα. 

Πιέστε το Τ (8) για μετάβαση στην προβολή 
πλήρους κάδρου. 

Πιέστε το ΑΝ (ΒΞ) για να επιστρέψετε στην 
προβολή εικονιδίων. 

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πιέστε το κουμπί 68. 


Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά. 
Για την εκτύπωση, επιλέξτε το στοιχείο Έναρξη 
εκτύπ. και πιέστε το 6. 
Επιλέξτε Άκυρο και πιέστε το ϐΒ για να 
επιστρέψετε στο μενού εκτύπωσης. Έναρξη εκτύπ. 
Άκυρο 
[ΕΠ] Έξοδος 


Εκτύπωση επιλογής 
[εκτυπώσεις 


όλων των εικ. 


Οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα 

μνήμης εκτυπώνονται μία κάθε φορά. 

Θα εμφανιστεί το μενού που φαίνεται στα δεξιά. 

Για την εκτύπωση, επιλέξτε το στοιχείο Έναρξη 

εκτύπ. και πιέστε το 6. 

Επιλέξτε Άκυρο και πιέστε το 68 για να 

επιστρέψετε στο μενού εκτύπωσης. Έναρξη εκτύπ. 
Άκυρο 


Εκτύπωση επιλογής 
[Πβ]εκτυπώσεις 


ΜΗΦΗΩ1Σ3 ΙΟ Ι1ο]λογοι!ᾳ/΄μοοοςβγΙ1 30 µο3ολης 


ΜΙΩΜΩΙΣ3 ΙΟΧ Ι1ΟΙΛογο!!ϱ ΄μοοοςβγΙΙ1 30 μοβολας 
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Σύνδεση σε εκτυπωτή 


Εκτύπωση ΒΡΟΕ 


Εκτυπώστε φωτογραφίες για τις οποίες έχει 
δημιουργηθεί µια εντολή εκτύπωσης µετην 
επιλογή Ορισµός εκτύπωσης (ΠΠ} 67). 

« Θα εµφανιστείτο μενού που φαίνεται στα 
δεξιά. 

» Γιατην εκτύπωση, επιλέξτε το στοιχείο 
Έναρξη εκτύπ. και πιέστε το 6Ρ. 
«Επιλέξτε Άκυρο και πιέστε το ϐΒ για να 
επιστρέψετε στο μενού εκτύπωσης. 


« [ιαναπροβάλετε την τρέχουσα εντολή 


εκτύπωσης, επιλέξτε το στοιχείο Προβ. εικόὀν. 


και πιέστε το (8). Για να εκτυπώσετε 
φωτογραφίες, πιέστε ξανά το (8). 


5η εκτύπωση ξεκινά. 


Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, στην οθόνη εμφανίζεται 
και πάλι το μενού εκτύπωσης (βήμα 2). 


Για ακύρωση πριν από την εκτύπωση όλων των 
αντιγράφων, πιέστε το βθ. 


Μέγεθος χαρτιού 


Εκτύπωση ΡΒΡΟΕ 
ΠΠ εκτυπώσεις 


Έναρξη εκτύπ. 
Προβ. εικὀν. 
Άκυρο 


Προβ. εικὀν. 


ΠΝ 


Εκτύπωση 


Τρέχουσα εκτύπωση/συνολικός 
αριθµός εκτυπώσεων 


Η μηχανή υποστηρίζει τα παρακάτω μεγέθη χαρτιού: Προεπιλογή (το προεπιλεγµένο μέγεθος 
χαρτιού για τον τρέχοντα εκτυπωτή), 3,5 χ51π. 5χ7Ϊπ. 100χΊ150πιπι 4χ6ίη. 8χ10 η. 
Επιστολή, Α3 και Α4. Θα εμφανιστούν µόνο τα μεγέθη που υποστηρίζονται από τον τρέχοντα 
εκτυπωτή. Για να καθορίσετε το μέγεθος του χαρτιού χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, 


επιλέξτε το στοιχείο Προεπιλογή στο μενού μεγέθους χαρτιού. 


Η επιλογή ορισμού εκτύπωσης στο μενού απεικόνισης χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ψηφιακών 
«εντολών εκτύπωσης» για εκτύπωση σε συσκευές συμβατές µετο πρότυπο ΡΡΟΕ (Π|} 121). 

Όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε εκτυπωτή συμβατό µε το Ρἰεϊβήάσε, οι φωτογραφίες 
μπορούν να εκτυπωθούν στον εκτυπωτή σύμφωνα µε την εντολή εκτύπωσης ΡΡΟΕ που 
δημιουργήσατε για φωτογραφίες που υπάρχουν στην κάρτα μνήμης. Εάν αφαιρέσετε την 
κάρτα μνήμης από τη μηχανή, µπορείτε να δημιουργήσετε µια εντολή εκτύπωσης ΡΡΟΕ για 
φωτογραφίες που υπάρχουν στην εσωτερική μνήμη και να εκτυπώσετε φωτογραφίες 


σύμφωνα µε την εντολή εκτύπωσης ΒΡΟΕ. 


1 Πιέστε το ΙΕΝΙ στη λειτουργία απεικόνισης. 


Εμφανίζεται το μενού απεικόνισης. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα, για να 
επιλέξετε Ορισµός εκτύπωσης και στη 
συνέχεια, πιέστε το (0. 


ν 


(9) 


Μενού απεικόνισης 

ΕΗ Ὀ-[ἰσπίΐπο. 

ΕΠ, Ορισµός εκτύπωσης » 
. 13! 5!ἰ4ο 5Πονν 
| ΠΠ Διαγραφή 

Μα Μικρή Φωτογραφία 
ΠΕΠ Έξοδος 2 


3 Επιλέξτε το στοιχείο Επιλογή εικόνων και 
πιέστε το 68. 


Ορισµός εκτύπωσης 


᾿Επιλογή εικόνων , 


Διαγρ. ορισμού εκτύπ. 


Δ. Επιλέξτετις φωτογραφίες και τον αριθµό των 
αντιγράφων (έως εννιά) για κάθε φωτογραφία. 
Πιέστε το κουμπί « ή} του πολυ-επιλογέα για να 
επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε. Πιέστε Α ή Ὗ για 


να ορίσετε τον αριθµό αντιγράφων για κάθε φωτογραφία. 


Οι φωτογραφίες που επιλέγονται για εκτύπωση επισημαίνονται µε 
ένα σημάδι ελέγχου και τον αριθµό που υποδεικνύει τα αντίγραφα 


για εκτύπωση. Δεν θα εκτυπωθούν οι φωτογραφίεςγια τις οποίες δεν καθορίστηκαν αντίγραφα. 


Πιέστε το Τ (8) για μετάβαση στην προβολή πλήρους κάδρου. Πιέστε το ΜΛ (58) για να 


επιστρέψετε στην προβολή εικονιδίων. 
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πιέστε το κουμπί 6). 


ΜΦΜΩΙΣ3 ΙΟΧ ἰποιλογομη μοοσο3γίη 30 µο3ολας 
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Δημιουργία εντολής εκτύπωσης ΒΡΟΕ: Ορισµός εκτύπωσης 


5. Επιλέξτε εάν θα εκτυπωθεί η ημερομηνία λήψης Ῥ]πιηιός5πύπιασης 
καθώς και πληροφορίες για τη φωτογραφία. 
Επιλέξτε Ημερομηνία και πιέστε 68 για να εκτυπωθεί η π Ημερομηνία 
ημερομηνία εγγραφής σε όλες τις φωτογραφίες της εντολής. 
Επιλέξτε Πληροφ. και πιέστε το 6 για εκτύπωση των 
πληροφοριών της φωτογραφίας (ταχύτητα κλείστρου και [ΕΠ] Έξοδος 
διαφράγµατος) σε όλεςτις φωτογραφίες της εντολής εκτύπωσης. 


Επιλέξτε το στοιχείο Ολοκλήρωση και πιέστε το (8) για 
προβολή της τρέχουσας εντολής εκτύπωσης και έξοδο. 


Οι φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί για εκτύπωση πι 
υποδεικνύονται µε το εικονίδιο Επ που εμφανίζεται (θθίω]Ρ0ὶ 
κατά τη διάρκεια της απεικόνισης. 


| γή Σημειώσεις σχετικά µετις εκτυπώσεις της ημερομηνίας λήψης καιτων 
πληροφοριών της φωτογραφίας 

«. Όταν είναι ενεργοποιηµένες οι επιλογές Ημερομηνία και Πληροφ. στο μενού ορισμού εκτύπωσης, η ημερομηνία λήψης και οι 
πληροφορίες φωτογραφίας εκτυπώνονται στις φωτογραφίες όταν χρησιμοποιηθεί ένας εκτυπωτής συμβατός µετο πρότυπο ΠΡΟΕ 
[ΓΩ] 121) ο οποίος υποστηρίζει την εκτύπωση της ημερομηνίας λήψης και των πληροφοριών φωτογραφίας. 

« Οιπληροφορίες της φωτογραφίας δεν μπορούν να εκτυπωθούν όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη 
απευθείας στον εκτυπωτή, µέσω του παρεχόµενου καλωδίου υ58, για την ΌΡΟΕ εκτύπωση ([Π5} 65). 

«.Οιεπιλογές Ημερομηνία και Πληροφ. επαναφέρονται κάθε φορά που εμφανίζεται το μενού Ορισµός εκτύπωσης. 


Διαγραφή όλων των εντολών εκτύπωσης 


Επιλέξτε το στοιχείο Διάγρ. ορισμού εκτύπ. στο βήμα 3 και πιέστε το 68. Θα διαγραφούν οι 
εντολές εκτύπωσης για όλες τις φωτογραφίες. 


Σηµείωση σχετικά µε την επιλογή της ημερομηνίας ορισμού εκτύπωσης 
Η ημερομηνία και η ώρα που εκτυπώνεται σε φωτογραφίες µε την επιλογή 
εκτύπωσης ΌΡΟΕ, όταν εἶναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Ημερομηνία στο μενού 
ορισμού εκτύπωσης, είναι εκείνη που καταχωρήθηκε όταν τραβήξατε τη 
φωτογραφία. Η ηµεροµηνία και η ώρα που εκτυπώνονται χρησιμοποιώντας αυτήν 
την επιλογή δεν επηρεάζονται όταν τροποποιείται η ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 
της μηχανής στο μενού ρυθμίσεων μετά την εγγραφή των φωτογραφιών. 


Εκτύπωση ηµ/νίας 

Όταν εκτυπώνονται στις φωτογραφίες η ηµεροµηνία και η ώρα της καταγραφής µετη 
χρήση της επιλογής Εκτύπωση ημἰνίας ([1} 91) στο μενού ρυθμίσεων, οι φωτογραφίες µε εκτυπωμένη πόνωτους την 
ημερομηνία και την ώρα μπορούν να εκτυπωθούν απὀ εκτυπωτές που δεν υποστηρίζουν την εκτύπωση ημερομηνίας και της 
ώρας στις φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες θα εκτυπωθεί μόνο η ημερομηνία και η ώρα, ακόµη και αν είναι ενεργοποιημένη η 
επιλογή Ορισµός εκτύπωσης και έχει επιλεγεί η ημερομηνία στην οθόνη ορισμού εκτύπωσης, 


Μενού λήψης, απεικόνισης και ρυθµίσεων 


Η λειτουργία ΓΕ (Αυτόματη) {ΠΕ} 27) περιλαμβάνει τις εξής επιλογές. 


«« Λειτουργία εικόνας" ΕΗ71 
Επιλέξτε το μέγεθος και την ποιότητα εικόνας. 

μΒ Ισορροπία λευκού ΠΠ] 75 
Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού ανάλογα µε την πηγή φωτός. 

ΕἸ Συνεχής ΕΕΣ 
Αλλάξτετις ρυθµίσεις σε Συνεχή ή Β55 (επιλογέα καλύτερης λήψης). 

ὤ Επιλογές χρώματος ΓΩ76 


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για πιο ζωντανά χρώματα ή για την εγγραφή 
μονόχρωμων φωτογραφιών. 


Ἐ Αν αλλάξουν οι ρυθμίσεις στη λειτουργία εικόνας, οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις 
λειτουργίες λήψης (εξαιρείται η λειτουργία νίαεο). 


ΛΩΒΟΙΠΡΩΟ 1Οὺ ΦΗΟΙΛΟΣΙΞΗΟ ΦΥ ΠΟΛΒΙΝ 


ν΄ Ρυθμίσεις της μηχανής που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα 


Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι δυνατό να οριστούν ταυτόχρονα (ΠΠ 72). 
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Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


Εμφάνιση του μενού λήψης 

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας λήψης στη λειτουργία λήψης για να εμφανιστεί το 
μενού επιλογής λειτουργίας λήψης και ρυθµίστε το στη λειτουργία Κα (αυτόματη) 
(122. 


Πιέστε το ΜΕΝ για να προβάλετε το μενού λήψης. 


Μενού λήψης 


Π Λειτουργία εικόνας » 


Ισορροπία λευκού [Π} 
ῃ» ΜΕΝυ ὖ» Συνεχἠς [ΕΙ 


Ν. Επιλογές χρώματος 


«. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε τις 
ρυθμίσεις (Π1} 9). 
» Για έξοδο από το μενού λήψης, πιέστε το κουμπί ΝΕΝΙ. 


Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


«« Λειτουργία εικόνας 


Ρυθµίστε τη λειτουργία (3 (Αυτόματη) ([Π} 27) » ΙΕΝὐ (μενού λήψης) » 
ᾷ: Λειτουργία εικόνας 


Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται µε ψηφιακή μηχανή εγγράφονται ως αρχεία 
εικόνας. Το μέγεθος των αρχείων, και επομένως ο αριθµός των φωτογραφιών που 
μπορούν να εγγραφούν, εξαρτάται από το μέγεθος και την ποιότητα των 
φωτογραφιών. Πριν να τραβήξετε µια φωτογραφία, επιλέξτε τη ρύθμιση ποιότητας 
εικόνας ανάλογα µε τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία. 


μμ] 


; Μέγεθος . 
Ρύθμιση (ρἰχε!) Περιγραφή 
Υψηλή (3648 Ὰ) 3648 χ 2736 | Πολύ υψηλή ποιότητα, κατάλληλη για 
(Μόνο για την |.20) μεγεθύνσεις ή εκτυπώσεις υψηλής 
Υψηλή (3264 Ἂ) ποιότητας, Η αναλογία συμπίεσης είναι 
(Μόνο για την | 19) 3264Χ 2448 | περίπου 14. 
Κανονική (3648 
(Μόνο γιατην |20: 3.648 χ2.736 
Προεπιλεγµένη ρύθμιση) Η καλύτερη επιλογή για τις περισσότερες 
Κανονική (3264 περιπτώσεις. Η αναλογία συμπίεσης είναι 
(Μόνογιατην [19: 3.264 Χ 2.448 | περίπου 1:8. 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση) 
Κανονική (2592 2592 Χ 1.944 
Με το μικρότερο μέγεθος είναι δυνατή η 
Κανονική (2048 2048 χ 1.536 | αποθήκευση περισσότερων φωτογραφιών. 


Η αναλογία συμπίεσης είναι περίπου 1:8. 


Κατάλληλη για εμφάνιση σε οθόνη υπολογιστή. 


ῬΗΗΡΕΠΘΙ ως Η αναλογία συμπίεσης είναι περίπου 1:8. 
Κατάλληλη για προβολή πλήρους οθόνης σε τηλεόραση 
Οθόνη Τν (640) 640 Χ 480 ή διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 


Ιστοσελίδας. Η αναλογία συμπίεσης είναι περίπου 1:8. 


169 (3584) (Μόνογιατην!20) | 3.584 χ 2.016 | Μπορούν να ληφθούν φωτογραφίες µε 


ε αναλογία διαστάσεων 16:9. Η αναλογία 
169 63200) (Μόνογιατην!19) | 3.200 Χ 1.500 | συμπίεσης είναι περίπου 1:8. 


Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο για την τρέχουσα ρύθμιση κατά τη λειτουργία 
λήψης και απεικόνισης ([15} 6, 7). 


Λειτουργία εικόνας 


Οι αλλαγές που γίνονται σε αυτές τις ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις λειτουργίες λήψης (εξαιρείται η λειτουργία νἰάεο). 
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Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


Αριθµός στάσεων που απομένουν 


Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον κατά προσέγγιση αριθµό των φωτογραφιών που μπορούν να 
αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη και σε µια κάρτα μνήμης 512 ΜΒ. Λάβετε υπόψη ότιο 
αριθµός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν διαφέρει ανάλογα µε τη σύνθεση της 
φωτογραφίας (λόγω συμπίεσης ΙΡΕΩ). Επίσης, ο αριθµός αυτός µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον 
τύπο της κάρτας µνήµης, ακόµη και εάν η χωρητικότητα της κάρτας µνήµης είναι ίδια. 


Ρύθμιση ποιότητας | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα µνήµης Μέγεθος εκτύπωσης 


εικόνας (Περίπου 20 ΜΒ) (512 ΜΒ) (στα 300 αρί, επι) 
[Β αυ... Ἂ Περίπου 75 Περίπου 31 χ 23 
ΕΕ Πο, πα) Περίπου 90 Περίπου 28χ 21 
8 ώμος Περίπου 150 Περίπου 31 χ 23 
|8ν| ο δο ο Περίπου 185 Περίπου 28 χ 21 
ΒΒ Κανονική (2592) Περίπου 300 Περίπου 22 χ 16,5 
Κανονική (2048) Περίπου 480 Περίπου 17χ 13 
.. ώς Περίπου 1.370 Περίπου9χ7 
Οθόνη Τν (640) Περίπου 2.210 Περίπου5 χ4 
[8 λα, 120) Περίπου 205 Περίπου 30χ 17 
[8 να, 119) κανα Περίπου 260 Περίπου 27χ 15 

"Εάνο αριθµός των στάσεων που απομένουν είναι 10.000 και άνω, η ένδειξη του αριθμού στάσεων 


που απομένουν είναι 9999. 

"2 Όταν η ανάλυση εκτυπωτή έχει οριστεί σε 300 αρ!. 
Τα μεγέθη εκτύπωσης υπολογίζονται διαιρώντας τον αριθµό των ρἰχε! µε τη ανάλυση του 
εκτυπωτή (ἀρὴ και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα επί 2,54 στη. Ωστόσο, στο ίδιο μέγεθος 
φωτογραφίας, οι φωτογραφίες που εκτυπώνονται σε μεγαλύτερες αναλύσεις θα εκτυπώνονται 
μικρότερες από το μέγεθος που δηλώνεται και εκείνες που εκτυπώνονται σε χαμηλότερες 
αναλύσεις θα εκτυπώνονται μεγαλύτερες από το μέγεθος που δηλώνεται. 


Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


μβ Ισορροπία λευκού 


Ρυθµίστε τη λειτουργία Ε3 (Αυτόματη) {ΠΠ} 27) -» ΜΕΝΙ (μενού λήψης) -» ΜΒ Ισορροπία λευκού 


Το χρώμα του φωτός που αντανακλάται από ένα αντικείµενο ποικίλλει ανάλογα µε το χρώμα της πηγής 
φωτός. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές του χρώματος της πηγής φωτός, 
ε αποτέλεσµα τα λευκά αντικείμενα να εμφανίζονται λευκά είτε βρίσκονται στη σκιά είτε εκτίθενται σε 
άμεσο ηλιακό φως είτε σε φωτισμό λαμπτήρα πυρακτώσεως. Οι ψηφιακές μηχανές μπορούν να μιμηθούν 
αυτή τη δυνατότητα προσαρμογής υποβάλλοντας σε επεξεργασία τις φωτογραφίες ανάλογα µετο χρώμα 
ης πηγής φωτός. Η λειτουργία αυτή είναι γνωστή ως «σορροπία λευκού». 


Παρόλο που η προεπιλεγµένη ρύθμιση Αυτόματη µπορεί να χρησιµοποιηθεί στους περισσότερους 
ὕπους φωτισμού, µπορείτε να εφαρµόσετε τη ρύθμιση ισορροπίας λευκού που ταιριάζει σε μι 
συγκεκριμένη πηγή φωτός για να επιτύχετε αποτελέσµατα μεγαλύτερης ακρίβειας. 


ΒΙΙ Αυτόματη (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 


Η ισορροπία του λευκού ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα µε τις συνθήκες φωτισμού. 
Η καλύτερη επιλογή γιατις περισσότερες περιπτώσεις. 


ΠΕ Χειροκίνητη προτοποθέτηση 


Για τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού σε συνθήκες ασυνήθιστου φωτισμού χρησιµοποιείται 
ως σηµείο αναφοράς ένα αντικείµενο ουδέτερου χρώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χειροκίνητη προτοποθέτηση» για περισσότερες λεπτομέρειες ([1}} 74). 


Φ Φωςημέρας 


Ρύθμιση ισορροπίας λευκού για άμεσο ηλιακό φως. 


δ Πυράκτωση 


ΛΩ3ΞΟΙΠΡΩΟ ΙΟΧ ΦΜΟΙΛΟΣΙΞΙΗΟ 2ΙΛΙΥ ΠΟΛΒΙΛΙ 


Για φωτογράφησ 


: 


ε φωτισμό λαμπτήρα πυρακτώσεως. 
δή Φθορισµός 
Για φωτογράφηση µε τους περισσότερους τύπους λαμπτήρων φθορισμού. 
έν Συννεφιά 
Για φωτογράφηση µε συννεφιά. 
Φ Φλας 


ια φωτογράφηση µε φλας. 


Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσµατα της επιλογής στην οθόνη σε προεπισκόπηση. 
Σε ὀλεςτις ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση Αυτόματη, στην οθόνη εμφανίζεται 
το εικονίδιο για την τρέχουσα ρύθμιση ([|} 6). 


|γή Λειτουργία φλας 


Στις ρυθμίσεις ισορροπίας λευκού εκτός από τις ρυθμίσεις Αυτόματη ή Φλας απενεργοποιήστε το φλας (68) {5} 28). 73 
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Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


Χειροκίνητη προτοποθέτηση 

Η χειροκίνητη προτοποθέτηση χρησιμοποιείται µε μικτό φωτισμό ή για αντιστάθµιση των πηγών φωτός 
µε υπερισχύουσα χροιά (για παράδειγµα, γία να κάνετετις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί κάτω από 
λάμπα µε κόκκινη απόχρωση να μοιάζουν σαν να έχουν τραβηχτεί µελευκό φως). 


1 Τοποθετήστε ένα λευκό ή γκρι αντικείµενο αναφοράς κάτω από το 
φως που θα χρησιµοποιηθεί στη φωτογράφηση. 


2 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να Ισορροπία λευκού 
επιλέξετε το στοιχείο ΒΗΙ Χειροκίν. ΠΠ] Αυτόματη 
προτοποθ. στο μενού Ισορροπία λευκού και ΠΕ Χειροκίν. προτοποθ. 

ἕ Βα Φως ημέρας 
ΠΙΕΟΤΕ 6θ. Πυράκτωση 
Η μηχανή εκτελεί μεγέθυνση. «Φθορισμός 


[[ῇῇῇ Έξοδος 


3 Επιλέξτετο στοιχείο Μέτρηση. 


Χειροκίν. προτοποθ. 
Για να εφαρµόσετε την τιµή που μετρήθηκε πιο 
πρόσφατα για την χειροκίνητη προτοποθέτηση, επιλέξτε 
το στοιχείο Άκυρο και, στη συνέχεια, πιέστε το 6). 


4 Καδράρετετο αντικείµενο αναφοράς. 


Άκυρο 
Μέτρηση 
ΕΞΠΈξοδος 


Κάδρο αντικειμένου αναφοράς 


5. Πιέστετο 680. 


Απελευθερώνεται το κλείστρο και ρυθμίζεται η νέα τιµή ισορροπίας λευκού. 


Δεν εγγράφονται φωτογραφίες. 


|γή Σηµείωση σχετικά µετην χειροκίνητη προτοποθέτηση 


Ανεξάρτητα από τη λειτουργία του φλας που έχει επιλεγεί το φλας δεν θα λειτουργήσει όταν πιεστεί το (8) στο βήμα 5. 
Συνεπώς, όταν χρησιμοποιείται φλας, η μηχανή δεν µπορεί να μετρήσει µια τιµή για τη χειροκίνητη προτοποθέτηση. 


Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


ΕΙ! Συνεχής 


Ρυθµίστε τη λειτουργία ἔ3 (Αυτόματη) (111 27) » ΜΕΝ! (μενού λήψης) » ΕΙ Συνεχής 


Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε Συνεχή ή Β55 (επιλογέα καλύτερης λήψης). 
Το φλας θα απενεργοποιηθεί γιατιςλειτουργίες Συνεχής, Β55 ή Πολλές λήψεις 16 και 
η εστίαση, η έκθεση και η ισορροπία λευκού θα έχουν σταθερές τιµέςγια την πρώτη 
φωτογραφία κάθε σειράς. 

ΕΙ Μεμονωμένη (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 


Κάθε φορά που πιέζετετο κουμπίλήψης, πραγματοποιείται µία λήψη. 


ΙΠ 


Συνεχής 


Όσο πιέζετε το κουμπίλήψης, λαμβάνονται έως 5 φωτογραφίες µε ταχύτητα 1,4 
καρέ περίπου ανά δευτερόλεπτο ({ρ5) για την | 20 και 1,0 {ρ5 για την | 19 όταν η 
ρύθμιση εικόνας έχει οριστεί σε [1ῃ Κανονική (3648) για την |20 και ΕΒ Κανονική 
(3264) για την | 19. 


[5 855 (Επιλογέας καλύτερης λήψης) 


Ο «επιλογέας καλύτερης λήψης» συνίσταται κατά τη λήψη µε απενεργοποιημένο το 
φλας ή όπου η μηχανή έχει κάνει μεγέθυνση, ή σε άλλες καταστάσεις στις οποίες η 
ακούσια κίνηση µπορεί να οδηγήσει σε θαμπές φωτογραφίες. 

Όταν είναι ενεργό το Β55, η μηχανή βγάζει έως 10 φωτογραφίες όσο είναι πιεσµένο 
το κουμπί λήψης, Επιλέγεται αυτόματα και αποθηκεύεται η φωτογραφία µε τη 
μεγαλύτερη ευκρίνεια. 


Πολλές λήψεις 16 


ΙΒ 


Κάθε φορά που πατάτε μέχρι το τέρμα το κουμπί λήψης, η [ος 5 -α 5 Ώρ 5 πα΄ δε) 
μηχανή τραβάει 16 φωτογραφίες µε ταχύτητα περίπου 1,4 κοκ 
καρέ ανά δευτερόλεπτο (505) για την | 20 και 1/6 {ρ5 για την 

[19 καιτις διευθετεί σε µία φωτογραφία. Η ρύθμιση εικόνας 
κλειδώνεται στην επιλογή [ Κανονική (3648) για την | 20 
και ΒΒ Κανονική (3264) για την | 19. 

Το ψηφιακό ΖοοπΊ δεν µπορεί να χρησιμοποιηθεί. 


Σε ὀλεςτις ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση Μεμονωμένη, στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη για την τρέχουσα ρύθμιση (Π5} 6). 


| γή Σημειώσεις για τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων 

Η μέγιστη ταχύτητα καρέ µε τη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων ενδέχεται να διαφέρει 
ανάλογα µε την τρέχουσα ρύθμιση ποιότητας εικόνας και την κάρτα µνήµης που χρησιμοποιείται. 
| γή Σηµείωση για το Β55 


Τα αποτελέσµατα της λειτουργίας Β55 µπορεί να µην είναι τα επιθυμητά εάν το θέµα κινηθεί ή 
αλλάξει η σύνθεση όταν πιέζετε το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα. 
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Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


(ὤ Επιλογές χρώματος 


Ρυθµίστε τη λειτουργία δα (Αυτόματη) ([Π} 27) -» ΙΕΝΥ (μενού λήψης) » 
( Επιλογές χρώματος 


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για πιο ζωντανά χρώματα ή για την εγγραφή 
μονόχρωμων φωτογραφιών. 
[εά Βασικό χρώμα (προεπιλεγμένη ρύθμιση) 
Χρησιμοποιείται για φωτογραφίες µε φυσικά χρώματα. 
[σι] Έντονο χρώμα 
Χρησιμοποιείται για έντονα χρώματα εκτύπωσης φωτογραφίας. 
ἄ Ασπρόµαυρο 
Χρησιμοποιείται για εγγραφή ασπρόµαυρων φωτογραφιών. 
ια Σέπια 
Χρησιμοποιείται για εγγραφή φωτογραφιών σε τόνους σέπια. 


[ση Κυανοτυπία 


Χρησιμοποιείται για εγγραφή µονόχρωµων φωτογραφιών σε τόνους κυανού-μπλε. 


Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσµατα της επιλογής στην οθόνη σε προεπισκόπηση. 
Σε όλεςτις ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση Βασικό χρώμα, στην οθόνη 
εμφανίζεται το εικονίδιο για την τρέχουσα ρύθμιση ({ 6). 


Επιλογές λήψης: Μενού λήψης 


Ρυθμίσεις της μηχανής που δεν μπορούν να οριστούν 
ταυτόχρονα 


Γιατις παρακάτω ρυθμίσεις στη λειτουργία ΚΕ (αυτόματη) ισχύουν ορισμένοι 
περιορισμοί. 


Λειτουργία φλας 


Η ρύθμιση Συνεχής µε επιλογή Συνεχής, Β55 ή Πολλές λήψεις 16 το φλας 
σταθεροποιείται σε (Φ (απενεργοποίηση). 
Γίνεται επαναφορά της εφαρμοσμένης ρύθμισης όταν επιλεγείτο Μεμονωμένη. 


Χρονόμετρο αυτοφωτογράφησης 


Εάν είναι ενεργοποιημένο το χρονόµετρο αυτοφωτογράφησης, θα ληφθεί µόνο µία 
λήψη κατά την απελευθέρωση του κλείστρου ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που 
έχουν επιλεγεί για τη λειτουργία Συνεχής. 

Μετά τη λήψη της φωτογραφίας ή την απενεργοποίηση του χρονομέτρου 
αυτοφωτογράφησης, εκτελείται επαναφορά των επιλεγμένων ρυθμίσεων της 
λειτουργίας Συνεχής. 


Συνεχής 


Η επιλογή Πολλές λήψεις 16 σταθεροποιείτη ρύθμιση Λειτουργία εικόνας στην 
επιλογή [15] Κανονική (3648) για την | 20 και [8 Κανονική (3264) για την Ι 19. Η 
ρύθμιση λειτουργίας διαφορετικής από Πολλές λήψεις 16 στη ρύθμιση Συνεχής 
επαναφέρει την προηγούµενη ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας. 


Ισορροπία λευκού 


Ηισορροπία λευκού ρυθμίζεται αυτόματα σε Αυτόματη και δεν µπορεί να 
ρυθμιστεί όταν έχει επιλεγείΑσπρόµαυρο, Σέπια ή Κυανοτυπία στις Επιλογές 
χρώματος. 

Η επιλεγμένη Ισορροπία λευκού επανέρχεται όταν επιλέξετε Βασικό χρώμα ή 
Ἐντονο χρώμα. 
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Το μενού απεικόνισης περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές. 


Επ 


Εἰ 


[Ὠ 


[5] 


Χ 19 


Ό-Εἰσπιίπα 


Βελτιώνει τη φωτεινότητα και την αντίθεση στα σκοτεινά τμήματα των 
φωτογραφιών. 


Ορισµός εκτύπωσης 


Επιλέξτε φωτογραφίες για εκτύπωση και τον αριθµό εκτυπώσεων για κάθε 
φωτογραφία. 
5|146 5Πονν 


Προβάλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη ή 
κάρτα μνήμης σε αυτόματο οἰ146 5Πονν. 


Διαγραφή 

Διαγράψτε όλες ή τις επιλεγμένες φωτογραφίες. 

Μικρή φωτογραφία 

Δημιουργήστε ένα μικρό αντίγραφο της τρέχουσας φωτογραφίας. 


Εμφάνιση του μενού απεικόνισης 
Πιέστε [5] για να μεταβείτε στη λειτουργία απεικόνισης. 
Πιέστε το κουμπί ΜΕΝ για να εμφανιστεί το μενού απεικόνισης. 


[ῳ. ΤΠ Διαγραφή 


ΛΩΒΟΙΠΡΠΟ 1Οὺ ΦΗΟΙΛΟΣΙ3ΗΟ ΦΥ ΠΟΛΒΙΝ 


Εα/’Ε/ ΕΠΗ 


ΓΞ Ἶ Μικρή φωτο 


ΕΓΙ67 


ΕΤ] 8ο 


σε µια 


ΓΓ]81 


πας 


Μενού απεικόνισης 


ΒΗ Ὀ-ΙΙοΠίίπα 


Ἑ ντ] 
πῶ (ο Ο ( αμ. εη Ορισµός εκτύπωσης 
πω -- ο μΕνυ θ» [δι 8/46 οπονν 


γραφία 


« Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε τις 
ρυθμίσεις (ΠΠ} 9). 
. Για έξοδο από το μενού απεικόνισης, πιέστε το ΜΕΝὺ. 
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Επιλογές απεικόνισης: Μενού απεικόνισης 


Επιλογή πολλών φωτογραφιών 

Η οθόνη που εμφανίζεται στα δεξιά θα εμφανίζεται στα 

μενού (που απεικονίζονται παρακάτω) κατά την 

επιλογή φωτογραφιών. 

Μενού απεικόνισης: Ορισµός εκτύπωσης: Επιλογή 
εικόνων (ΠΠ 67) 
Διαγραφή: Διαγρ. επιλ. 
εικόνων (ΠΠ 81) 

Μενού ρυθμίσεων: Οθόνη υποδοχής ([} 85) 
Προστασία ({ 7] 100) 
Περιστροφή εικ. (11 101) 


Ἐὶ 
ΠΕΝΙ ΚΙ] 


Αντιγραφή: Επιλεγμένες εικόνες ([{} 102) 
Ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για την επιλογή 


φωτογραφιών. 


1 Πιέστε στον πολυ-επιλογέα το «ήτο)} για 
να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα. 
Μόνο µια φωτογραφία µπορεί να επιλεγεί για την 
Περιστροφή εικ. και την Οθόνη υποδοχής. 
Προχωρήστε στο βήμα 3. 
Πιέστε το Τ (8) για μετάβαση στην προβολή πλήρους 
κάδρου. Πιέστε το ΝΙ͂ (8-3) για να επιστρέψετε στην 
προβολή εικονιδίων. 


2 Πιέστε το Α ή Ύ για να επιλέξετε ΟΝ ή ΟΕΕ 
(ή τον αριθµό των αντιγράφων). 
Όταν η επιλογή είναι ΟΝ, στην πάνω αριστερή γωνία της 
τρέχουσας φωτογραφίας εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου 
(540). Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να επιλέξετε 
επιπλέον φωτογραφίες. 


Διαγρ. 


επιλ. εικόνων 


3 Γιανα ορίσετε την επιλογή των φωτογραφιών, πιέστε ξανά το 69. 
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Επιλογές απεικόνισης: Μενού απεικόνισης 


ΓΙ ο!14ε 5Πονν 


Πιέστετο 


[5] (λειτουργία απεικόνισης) “9 ΜΕΝΙ (μενού απεικόνισης) -» ἴ3| 5!14ε οπονν 


Προβάλετε σε αυτόματο «ο|ϊ4ε 5Πονν» µία προς µία φωτογραφίες που είναι 
αποθηκευμένες στην εσωτερική μνήμη ή σε µια κάρτα μνήμης. 


1 


Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα, για να 
επιλέξετε Έναρξη και στη συνέχεια, πιέστετο 


Για να επαναλάβετε αυτόματα το 5|146 5Πονν, 
ενεργοποιήστε το στοιχείο Επανάληψη και πιέστε το 69 
πριννα επιλέξετε Έναρξη. Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή 
επανάληψης, θα προστεθεί ένα σημάδι ελέγχου (ν΄). 


Το ο|146 οΠονν ξεκινά. 


Κατά τη διάρκεια του ο|146 «Πονν µπορείτε να εκτελέσετε 

τις παρακάτω λειτουργίες: 

« Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να αλλάξετε 
φωτογραφίες. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί” ή «4 
του πολυ-επιλογέα για γρήγορη προώθηση ή για 
γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω. 

«Πιέστε το ϐΒ για παύση του «146 «Πονν. 


Επιλέξτε το στοιχείο Λήξη ή Επανεκκίνηση. 


Όταν ολοκληρωθεί ή σταματήσει το 5146 5Πονν, επιλέξετε 
το στοιχείο Λήξη και πιέστε το 68 για την επιστροφή στο 
μενού απεικόνισης, ή επιλέξτε το στοιχείο 
Επανεκκίνηση για την εκ νέου αναπαραγωγή του 5|!46 
5Πονν. 


| γή Σημειώσεις για το 5|146 5Πονν 


ϑ!|!48 5ΠΟΝΝ. 
Παύση :: [13 


Έναρξη 


[1] Έξοδος 


ο 


« Εμφανίζεται µόνο το πρώτο καρέ των νἰάθο ([|} 55) που περιλαμβάνονται στα 5|146 «Πονν. 
« Ακόμη και εάν έχετε επιλέξει Επανάληψη, η οθόνη θα προβάλλει συνεχώς το 5|!46 5Πονν επί 


30 λεπτά το ανώτερο (Π|} 94). 


Επιλογές απεικόνισης: Μενού απεικόνισης 


{Π Διαγραφή 


Πιέστε το [5] (λειτουργία απεικόνισης) " ΜΕΝ! (μενού απεικόνισης) “» {1 Διαγραφή 


Διαγράψτε όλες ή τις επιλεγμένες φωτογραφίες. 
Διαγρ. επιλ. εικόνων 
Διαγράφονται επιλεγμένες φωτογραφίες (Π}} 79). 
Διαγραφή όλων 
Διαγράψτε όλεςτις φωτογραφίες. 


ΛΩ3ΞΟΙΠΡΩΟ ΙΟΧ ΦΜΟΙΛΟΣΙΞΙΗΟ 2ΙΛΙΥ ΠΟΛΒΙΛΙ 


ν Σηµειώσεις σχετικά µετη διαγραφή 

« Οιφωτογραφίες δεν μπορούν να ανακτηθούν µετά τη διαγραφή τους. Πριν από τη διαγραφή, 
μεταφέρετε τις σημαντικές φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή. 

« Οι φωτογραφίες που επισημαίνονται µε το εικονίδιο Έπι προστατεύονται και δεν μπορούν να 


διαγραφούν. (Π|} 100) 81 


Το μενού ρυθμίσεων περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές. 


ὑπ Μενού ΓΗ 84 
Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης των μενού. 

Η͂ Οθόνη υποδοχής [185 
Επιλέξτε την οθόνη που θα εµφανίζεται όταν ενεργοποιείται η μηχανή. 

Θ Ημερομηνία ΓΠΙ86 


Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής και επιλέξτε τη χρονική ζώνη της περιοχής 
βάσης και της περιοχής προορισμού. 
ΙΓ Ρυθμίσεις οθόνης Γη 39 


Ορίστε τις πληροφορίες των φωτογραφιών, την ανασκόπηση φωτογραφιών και 
τις ρυθμίσεις φωτεινότητας. 


Εκτύπωση ημερομηνίας Γη91 
Εκτυπώστε την ημερομηνία ή το μετρητή ημερομηνίας στις φωτογραφίες. 
ών Ανίχνευση κίνησης ΓΗ92 


Ορίστε αν η μηχανή θα αυξάνει αυτόµατα την ταχύτητα του κλείστρου για να µειωθείτο 
θάμπωμα όταν ανιχνεύεται κίνηση κατά τη λήψη στατικών φωτογραφιών. 


Ξ 
5 
9 
Ε. 
--α 
5 
Ἐ 
πε 
Ὁ ΓΗ 
5 ΞΙΡ Υποβοήθηση ΑΕ Επι 92 
5 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το βοηθητικό φωτισμό ΑΕ. 
5 ὁ Ρυθμίσεις ήχου ΓΗ 93 
Ε Ρυθµίστε τον ήχο. 
- Θ Αυτόματη απενεργοποίηση ΒΒ]: 
Ε Ρύθμιση του χρόνου πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής της μηχανής. 
[ει] ΓΝ 
ἝΞ ΟΛ} Φορμάρ. μνήμης/Φορμάρ. κάρτας ΓΏ95 
Εκτελέστε φορμάρισμα της εσωτερικής μνήμης ή της κάρτας μνήμης. 
[; Ιαπουασε (Γλώσσα) Γη 96 
Επιλογή της γλώσσας που χρησιµοποιείται στην οθόνη προβολής της μηχανής. 
Β Λειτουργία νἰάεο Γη96 
Προσαρμόστετις ρυθμίσεις για σύνδεση σε τηλεόραση. 
[ΓΟ Ἐνδ. κλεισ. ματιών ΓΩ97 


Ορίστε αν θα γίνεται ανίχνευση ανθρώπων µε κλειστά μάτια στο θέµα, κατά τη 
λήψη φωτογραφιών µε προτεραιότητα στο πρόσωπο (Π} 22). 


Επαναφορά όλων Γη 98 
Εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων της μηχανής στις προεπιλεγµένες τιμές. 


Τύπος μπαταρίας 1100 


Επιλέξτε τον τύπο μπαταριών που θα χρησιμοποιήσετε. 
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Οπ Προστασία μα 
Προστατεύστε επιλεγμένες φωτογραφίες από κατά λάθος διαγραφή. 

[27] Περιστροφή φωτογραφίας Γη 
Αλλάξτε τον προσανατολισμό µιας φωτογραφίας. 

ΕΙ Αντιγραφή ΓΗ 
Αντιγράψτε αρχεία από την κάρτα μνήμης στην εσωτερική μνήμη και 
αντίστροφα. 

Μα Έκδοση {ππηννᾶτε μα 


Εμφάνιση της έκδοσης Πήπιννα[ε της μηχανής. 
Εμφάνιση του μενού ρυθµίσεων 


Εμφανίστε την οθόνη μενού και επιλέξτε 8) (Ρυθμίσεις). 


Ί Πιέστε το ΙΕΝΙ για να εμφανίσετε την οθόνη κ 
μενού. 


Όταν χρησιµοποιείτετην εύκολη αυτόματη λειτουργία, τη 
λειτουργία Χαμόγελο και τη λειτουργία νἰάεο 


Λειτουργία εικόνα: 


εν] Υψηλή (92640) 
Κανονική (3264) 


[ον] Κανονική (2592) 
Κανονική (2048) 
[μη] Οθόνη ΡΟ (1024) 
[ΣΠ] Έξοδος 
Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία ΕΙ (αυτόματη), 
λειτουργία απεικόνισης 


Μενού λήψης 


Ισορροπία λευκού 
Συνεχής 
[η Επιλογές χρώματος 


2 Πιέστε το «στον πολυ-επιλογέα για να Εἰ αϊήσ ας 
εισέλθετε στο μενού. Λειτουργία εικόνας 


Τώρα μπορείτε να επιλέξετε καρτέλα. 


[ΠΕΠ Έξοδος 


00 


03 
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3 Πιέστε Α ή Υ͂ γιανα επιλέξετε την καρτέλα Υ. 


Δ. Πιέστε] ἡ 60. 
«. Τώρα µπορείτε να επιλέξετε στοιχείο από το μενού 
ρυθμίσεων. 
« Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε και 
να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ([1} 9). 
« Για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων, πιέστε το κουμπί 
ΜΕΝ ή το «και επιλέξτε άλλη καρτέλα. 


ΠΕ Μενού 


| Ρυθμίσεις 
Μενού 


Οθόνη υποδοχής Ελ 
|... Ημερομηνία [--] 
Ρυθμίσεις οθόνης (δᾶ 
Εκτύπωση ημ/νίας [Πᾷ 


[ΠΠ] Έξοδος 


Ρυθμίσεις 
Μενού ᾿ 
α Οθόνη υποδοχής [ΒΒ 
Ημερομηνία Εξ] 
Φ Ρυθμίσεις οθόνης [--] 
Εκτύπωση ηµ/νίας [ᾷ 


[βΠ] Έξοδος 2] 


Πιέστε ΙΕΝὺ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 9 Βῆ Μενού 


Επιλέξτε τα μενού που θα εμφανίζονται αρχικά. 


Κείμενο (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 


Τα μενού εμφανίζονται σε µορφή λίστας, 


Εικονίδια 


Όλα τα στοιχεία του μενού μπορούν να προβληθούν 
σε µια σελίδα. 


Ρυθμίσεις 


[οο πο 


Οθόνη υποδοχής 


Ημερομηνία 
ᾧ Ρυθμίσεις οθόνης 
Εκτύπωση ηµ/νίας 


[ΠΒ] Έξοδος 


Ονόματα μενού 


τη 


9 Ιπὶ 
μον 


ΕΙ κ 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


ή Οθόνη υποδοχής 


Πιέστε ΜΕΝ -» Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) -» [Π! Οθόνη υποδοχής 


Μπορείτε να επιλέξετε την οθόνη υποδοχής που θα εμφανίζεται όταν 
ενεργοποιείται η μηχανή. 


Καμία (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 

Δεν θα εμφανιστεί οθόνη υποδοχής. 
ΟΟΟΙΡΙΧ 

Εμφανίζει µια οθόνη υποδοχής. 
Επιλογή εικόνας 


Επιλέξτε µια φωτογραφία στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης για την 
οθόνη υποδοχής. Επιλέξτε µια φωτογραφία στην οθόνη Επιλογή εικόνας και 
πιέστε βῦ. Επειδή η επιλεγμένη εικόνα αποθηκεύεται στη μηχανή, η εικόνα θα 
εμφανιστεί στην οθόνη υποδοχής ακόµη και αν διαγραφεί η αρχική φωτογραφία. 
Οι φωτογραφίες που έχουν ρύθμιση 16:9 σε ρύθμιση Λειτουργία εικόνας (Π} 71) 
και οι φωτογραφίες που είναι μικρότερες από 320 Χ 240 και έχουν υποστεί 
επεξεργασία µε τη λειτουργία επιλογής μέρους (ΠΠ} 51) ή μικρής φωτογραφίας 
(ΠΗ 52) δεν μπορούν να επιλεχτούν. 
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ϐ) Ημερομηνία 


Πιέστε ΙΕΝυ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 3 (Ὁ Ημερομηνία 


Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής. 
Όταν ταξιδεύετε, µπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική ζώνη του προορισμού σας. 


Ημερομηνία 


Ρυθμίστε το ρολόι της μηχανής στην τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. 
Ηλειτουργία για κάθε επιλογή που εμφανίζεται έχει ως εξής: 
« «Μετακίνηση στα στοιχεία (ηµέρα, μήνας, έτος, ώρα, λεπτό και σειρά της 
ημερομηνίας). 

« ΑΥ΄ Ρύθμιση του περιεχοµένου του επιλεγμένου στοιχείου. 
«(Ενεργοποίηση της ρύθμισης. 

Χρονική ζώνη 
Ορίστε τη χρονική ζώνη περιοχής βάσης (48) ή τη θερινή ώρα. Όταν έχει επιλεγεί η 
χρονική ζώνη προορισμού ϱ»»), η διαφορά ώρας (Π|} 88) υπολογίζεται αυτόματα 
και εγγράφονται η ηµεροµηνία και η ώρα στην επιλεγμένη περιοχή. Η λειτουργία 
αυτή είναι χρήσιμη όταν ταξιδεύετε. 


Ρύθμιση χρονικής ζώνης προορισμού του ταξιδιού 


1 Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα, για να 
επιλέξετε Χρονική ζώνη και στη συνέχεια, 
πιέστε το (8. 15/05/2009 15:90 


Εμφανίζεται το μενού χρονικής ζώνης, Ημερομηνία 


Ημερομηνία 


2 Επιλέξτε»): Ταξιδ.προορισµός και πιέστε το 


16/05/2009 15:30 


Η ηµεροµηνία και η ώρα που εμφανίζονται στην οθόνη | Εοπάσῃ;Θ8550|8π63 


μεταβάλλονται ανάλογα µε την περιοχή που είναι 
επιλεγμένη τη στιγµή εκείνη. 
[ΠΠῚΠ Έξοδος [{8:2}- 
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3 Πιέστετο κουμπί)». Χρονική ζώνη 


Εμφανίζεται το μενού ζώνης ώρας νέας πόλης. 15/05/2009 15:30 
Τ! οπάοη, 085808ησα 


[Π3|1} Έξοδος [2:8 


4 Πιέστε το « ήτο) για να επιλέξετε τη 


χρονική ζώνη του προορισμού του ταξιδιού ΕΡΤ: 
όνομα πόλης). ΝΕΝΥΟΙΚ 
ί μ ΠΟ κΤοίοπίο 
Για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή σε περιοχή όπου Για 
ισχύει η θερινή ώρα, πιέστε το Αι για να εμφανιστείτο 

σύμβολο κ στο επάνω µέρος της οθόνης και ορίστε τη ΠΠ] Πίσω 


θερινή ώρα. Όταν εφαρµόζεται η θερινή ώρα, η ώρα 
ρυθμίζεται αυτόματα κατά µία ώρα μπροστά. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση 
θερινής ώρας, πιέστε το Ῥ. 


Πιέστε το (8) για να εισαγάγετε τον προορισμό του ταξιδιού. 


Εάν είναι επιλεγμένη η χρονική ζώνη του προορισμού του ταξιδιού, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί το εικονίδιο ὃ» όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία λήψης της μηχανής. 


| γή Η μπαταρία του ρολογιού 


Το ρολόι της μηχανής τροφοδοτείται από µια μπαταρία ρολογιού που είναι ανεξάρτητη από τις 
μπαταρίες που τροφοδοτούν τη μηχανή. Η μπαταρία του ρολογιού φορτίζει, όταν είναι 
τοποθετημένες οι κύριες μπαταρίες ή όταν είναι συνδεδεμένος ο µετασχηµατιστής ρεύματος και 
μετά από δέκα περίπου ώρες φόρτισης υπάρχει εφεδρική ισχύς για αρκετές ημέρες. 


8 (Χρονική ζώνη περιοχής βάσης) 

» Για να μεταβείτε στη χρονική ζώνη της περιοχής βάσης, επιλέξτε το 89 στο βήμα 2 και πιέστε το 

» Για να αλλάξετε τη χρονική ζώνη περιοχής βάσης, επιλέξτε το 88 στο βήμα 2 και εκτελέστε τα 
βήματα 3 και 4, για να ρυθμίσετε τη χρονική ζώνη της περιοχής που βρίσκεστε. 

Θερινή ώρα 


Όταν αρχίζει ή λήγει η θερινή ώρα, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θερινή ώρα 
χρησιμοποιώντας την ένδειξη χρονικής ζώνης περιοχής βάσης στο βήμα 4. 
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[5 χρονικές ζώνες (ΠΠ 14) 


Η μηχανή υποστηρίζει τις χρονικές ζώνες που αναφέρονται παρακάτω. 


Για διαφορές ώρας που δεν παρατίθενται παρακάτω, ρυθµίστε το ρολόι της μηχανής στην τοπική 


ώρα. 

υτς 
/- 
π]ή 
-10 
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Χρονική ζώνη 


Μίάνναγ, 54π108 

Ηανναίϊ, Τατ] 

ΑἰαςΚα, ΑηζΠοίαοθ 

Ρ5Τ(ΡΩΤ: ος Αποείςς, 56α{{|6, 
γαηςουνεί 

ΜΦΤ(ΜΏΩΤ: Ώεηνεγ, ΡΠοεηΙχ, | ἃ ΡαΖ 


ΟΡΤ(6ΡΗ: 6Πίσαοο, Ηοιισίοη, 
Μεχίςο 61 


Ε5Τ (ΕΟΤ) Νενν ΥοιΚ, Τοτοηῖο, | 1Πια 
(αί{αςας, ΜαΠαιΙς 

Βιεῃος Αἰγ65, 580 ΡαιΙΙο 

Εθίηαηάο ἄθ Νοίοπ[ηα 

ΑΖΟΓΕς 


[οπάοη, (8580|8Πς8 


υτς 
-- 


Ε1 


ο 


ἠ-3 


44 


Ἐ5 


Ἐ55 


6 
Ἐ 
-8 
9 
110 
Γ11 
-12 


Χρονική ζώνη 


βΩΠΩ, ΡαΓί5, Βεηίη 


- 


Πεης, Ηεἰςίηκί, ΑηΚαία 


ο5ςονν, ΝαΙΓοθί, ΒἰγααΠ, Κωνναῖϊ, 
ΑΠαΙΠα 


ΆΑρι ὨΠαῦί, Ώωβραίἱ 


σΙαΠΙαΏΔ4, ΚαίαςΠί 


Θνν Γε|ῃί 


(οἱοπήρο, ΌΠ8Κ8 

ΒαΠΟΚΟΚ, )αΚαγία 

Βεΐπα, Ποπο Κοπο, 5ἱποαροίε 
ΤοΚγο, 5εοι!! 

5ΥΠ6Υ, Οἰϑη 

Νενν ζαἰεαοπία 


Αισκίαπα, ΕΙ! 
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ΙΠΙ Ρυθμίσεις οθόνης 


Πιέστε ΙΕΝὺ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83)  ΙΠΙ Ρυθμίσεις οθόνης 


Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις. 


Πληροφορίες φωτογραφίας 
Επιλέξτε τις πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη λειτουργία 
λήψης και απεικόνισης. {ΠΠ} 90) 


Ανασκόπηση εικόνων 
« Ενεργοποίηση (προεπιλεγµένη ρύθμιση): Οι φωτογραφίες εμφανίζονται 
αυτόματα για σύντομο διάστηµα αµέσως µετά από τη λήψη. 
« Απενεργοποίηση: Οι φωτογραφίες δεν εμφανίζονται µετά από τη λήψη. 
Φωτεινότητα 
Επιλέξτε µία από τις πέντε ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης. Η 
προεπιλεγµένη ρύθμιση είναι 3. 
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Πληρ. φωτογρ. 

Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές οθόνης. 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Η οθόνη» ([Π1} 6, 7) για πληροφορίες σχετικά με τις 
ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη. 


Λειτουργία λήψης Λειτουργία απεικόνισης 


“8[05|50909 16:90 
(004ω|Ρ6 


Εμφάν. πληροφ. 


Αυτόμ. πληροφ. 
(προεπιλεγµένη 
ρύθμιση) 


Αφού εμφανιστούν επί µερικά δευτερόλεπτα οι ίδιες πληροφορίες µε το 
παραπάνω στοιχείο Εμφάν. πληροφ., η οθόνη θα μεταβεί σε Απόκρ. 


Απόκρ. πληροφ. 


Ἱ8|06|2009 15490 
(004α|28 


Όταν η λειτουργία ΠΕΙ είναι Εμφανίζονται οι τρέχουσες 

στην επιλογή βἅ (εύκολη ρυθμίσεις ή ο οδηγός λειτουργίας, 
αυτόματη) ή σε λειτουργία δα όπως στην επιλογή Αυτόμ. 
(αυτόματη), εµφανίζεται ένα πληροφ. παραπάνω. 

πλέγμα καδραρίσµατος ως 

βοήθεια για το καδράρισµα 

φωτογραφιών. Εμφανίζονται 

άλλες τρέχουσες ρυθμίσεις ἡ ο 

οδηγός λειτουργίας επί μερικά 

δευτερόλεπτα, όπως στην επιλογή 


Πλέγμα 


Αυτόμ. πληροφ. παραπάνω. Στις 
υπόλοιπες λειτουργίες λήψης, 
εμφανίζονται οι τρέχουσες 
ρυθμίσεις ή ο οδηγόςλειτουργίας, 
όπως στην επιλογή Αυτόμ.. 
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Εκτύπωση ηµ/νίας 


Πιέστε ΜΕΝΙ «» Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) » [3 Εκτύπωση ημ/νίας 


Η ηµεροµηνία και η ώρα εκτυπώνονται στις φωτογραφίες. Η ηµεροµηνία µπορεί 
να εκτυπωθεί από εκτυπωτές που δεν υποστηρίζουν την εκτύπωση ημερομηνίας 


(168). 


Απενεργοποίηση (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 
Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν εκτυπώνονται στις φωτογραφίες. 
Ημερομηνία 
Η ηµεροµηνία εκτυπώνεται στην κάτω δεξιά γωνία των φωτογραφιών που 
λαμβάνονται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή. 
Ημ/νία και ώρα 


Η ηµεροµηνία και η ώρα εκτυπώνονται στην κάτω δεξιά γωνία των φωτογραφιών 
που λαμβάνονται όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή. 


Σεόλεςτις ρυθμίσεις εκτός από τη ρύθμιση Απενεργοποίηση, στην οθόνη 
εμφανίζεται το εικονίδιο για την τρέχουσα ρύθμιση ([Π}} 6). 


ν Εκτύπωση ημερομηνίας 

ο Οι εκτυπωµένες ημερομηνίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των δεδοµένων εικόνας και δεν 
μπορούν να διαγραφούν. 

« Η εκτύπωση ημερομηνίας απενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις. 

- Όταν το πρόγραµµα σκηνών έχει οριστεί σεΥποβ. πανορ. λήψης. 
- Κατά την εγγραφή νἰάδο. 

« Ενδέχεται να µην είναι εύκολη η ανάγνωση των ημερομηνιών που εκτυπώθηκαν µε τη ρύθμιση 
Λειτουργία εικόνας ([1} 71) για την επιλογή Οθόνη Τν (640). Κατά τη χρήση της επιλογής 
εκτύπωσης ημερομηνίας, επιλέξτε τη ρύθμιση Οθόνη Ρς (1024) ή μεγαλύτερη. 

« Ἡημερομηνία εγγράφεται χρησιμοποιώντας τη µορφή που έχει επιλεγεί στο στοιχείο 
Ημερομηνία του μενού ρυθμίσεων (ΠΠ 14, 86). 


Εκτύπωση ημερομηνίας και ορισμός εκτύπωσης 


Όταν οι φωτογραφίες εκτυπώνονται από εκτυπωτές συμβατούς µε ΌΡΟΕ που μπορούν να 
εκτυπώνουν πληροφορίες ημερομηνίας και φωτογραφίας, µπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί 
Ορισµός εκτύπωσης ([Π} 67) και να τυπώσετε την ημερομηνία λήψης και τις πληροφορίες 
φωτογραφίας στις φωτογραφίες. Σε τέτοια περίπτωση, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση 
ημερομηνίας και ώρας στις φωτογραφίες εκτων προτέρων χρησιμοποιώνταςτην Εκτύπωση ηµ/ 
νίας. 
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Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


«ο Ανίχνευση κίνησης 


Πιέστε ΜΕΝΙ -» Ψ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 3 «δ᾽ Ανίχνευση κίνησης 


Ορίστε αν η μηχανή θα αυξάνει αυτόματα την ταχύτητα του κλείστρου για να μειωθεί 
το θάμπωμα όταν ανιχνεύεται κίνηση κατά τη λήψη στατικών φωτογραφιών. 


Αυτόματη (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 
Όταν η μηχανή εντοπίσει την κίνηση του θέματος ή κάποιο κούνημα της μηχανής, 
αυξάνει η ταχύτητα του κλείστρου για να μειωθεί το θάμπωμα. 
Ωστόσο, η ανίχνευση κίνησης δεν είναι ενεργοποιημένη όταν χρησιµοποιείται φλας. 
Η ανίχνευση κίνησης δεν λειτουργεί στα παρακάτω προγράµµατα σκηνών 
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση. 
« Όταν το πρόγραµµα σκηνών έχει ρύθμιση Νυκτ. πορτραίτο ({ 7] 35), Αυγή/ 
δύση ([Π} 36), Πυροτεχνήματα ({7] 38) ή Κόντρα φως ([1} 39) 
Απενεργοποίηση 
Η ανίχνευση κίνησης δεν είναι ενεργοποιημένη. 


Μπορείτε να ελέγχετε τη ρύθμιση ανίχνευσης κίνησης στην οθόνη κατά τη διάρκεια 
της λήψης (όταν η επιλογή είναι Απενεργοποίηση, δεν εμφανίζεται τίποτα) (1 19). 
Όταν η μηχανή ανιχνεύσει κούνημα και αυξήσει την ταχύτητα του κλείστρου, η 
ένδειξη ανίχνευσης κίνησης γίνεται πράσινη. 


| γή Σημειώσεις για την ανίχνευση κίνησης 

« Τοθάμπωμαπου προκαλείται από το κούνημα της μηχανής ή την κίνηση του θέματος ἰσωςνα µην 
µπορεί να εξαλειφθεί αν το κούνημα ή η κίνηση έχουν µεγάλη ένταση. 

ο Η ανίχνευση κίνησης ενδέχεται να µην λειτουργεί αν το κούνημα της μηχανής ή την κίνηση του 
θέματος έχουν μεγάλη ένταση ή αν ο φωτισμός δεν επαρκεί. 

« Οι φωτογραφίες που θα τραβηχτούν µπορεί να εμφανιστούν ελαφρώς κοκκώδεις. 


ΞΙΡ Υποβοήθηση ΑΕ 


Πιέστε ΜΕΝΙ -» Ψ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 9 ΞΙΡ Υποβοήθηση ΑΕ 


Αλλαγή ρυθμίσεων για το βοηθητικό φωτισμό ΑΕ. 


Αυτόματη (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 
θα χρησιµοποιηθεί βοηθητικός φωτισμός ΑΕ ως βοήθεια κατά τη λειτουργία εστίασης όταν ο φωτισµόςτου 
θέματος είναι ανεπαρκής. Ο φωτισμός έχει εύρος περίπου 1,9 πι στη μέγιστη θέση ευρυγώνιου και 1,1 τι στη 
μέγιστη θέση τηλεφακού. Ωστόσο, ο βοηθητικός φωτισμός ΑΕ δεν θα ενεργοποιηθεί σε ορισμένα 
προγράµµατα σκηνών, ακόµα κι ἂν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματη ([Π1} 34-38) 

Απενεργοποίηση 


Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία. Η μηχανή ενδέχεται να µην µπορείνα 
εστιάσει, εάν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής. 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


4) Ρυθμίσεις ήχου 


Πιέστε [ΕΝ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 3 4) Ρυθμίσεις ήχου 


Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ήχου. 


Ἠχος κουμπιού 


Ορίστε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση για τον ήχο του 
κουμπιού. Όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Ενεργοποίηση (προεπιλεγµένη 
ρύθμιση), θα ακουστεί µαζί µετον ήχο υποδοχής ένα ηχητικό σήµα µία φορά όταν 
η λειτουργία εκτελεστεί µε επιτυχία, δύο φορές όταν έχει κλειδώσει η εστίαση και 
τρεις φορές όταν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα. Επίσης, ακούγεται ένας ήχος 
εκκίνησης όταν ενεργοποιείται η μηχανή. 


Ἠχος κλείστρου 


Επιλέξτε τη ρύθμιση Ενεργοποίηση (προεπιλεγµένη ρύθμιση) ή 
Απενεργοποίηση για τον ήχο του κλείστρου. 
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Ὁ) Αυτόματη απενεργ. 


Πιέστε ΠΕΝ -» Ἡ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 9» Ὁ) Αυτόματη απενεργ. 


Όταν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη και περάσει ένα χρονικό διάστηµα χωρίς 
λειτουργίες, η μηχανή θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής (Π|} 13) για να 
εξοικονομήσει ενέργεια. 

Όταν είστε σε λειτουργία αναμονής, η λάμπα ενεργοποίησης θα αναβοσβήνει και, 
εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για τρία λεπτά, η μηχανή θα απενεργοποιηθεί. 


Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστηµα πριν 
από τη μετάβαση της μηχανής στη λειτουργία αναμονής. 


Αυτόματη απενεργ. 


Επιλέξτε το χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί µέχρι η μηχανή να μεταβεί στη 
λειτουργία αναμονής εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία. Οι διαθέσιμες επιλογές 
είναι: 30 5ος. (προεπιλεγµένη ρύθμιση), 1 πιίη, 5 πιΐῃ και 30 πιΐη. 


Λειτ. αδράνειας 


Εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Ενεργοποίηση (προεπιλεγµένη ρύθμιση), η μηχανή 
μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή στη 
φωτεινότητα του θέματος, ακόµα και προτού παρέλθει το επιλεγμένο χρονικό 
διάστηµα στο μενού αυτόματης απενεργοποίησης. Η μηχανή μεταβαίνει στη 
λειτουργία αδράνειας µετά από 30 δευτερόλεπτα όταν η ρύθμιση Αυτόματη 
απενεργ. έχει οριστεί σε 1 πιῖη ή λιγότερο ή µετά από 1 λεπτό όταν η ρύθμιση 
Αυτόματη απενεργ. έχει οριστεί σε 5 πιῖπ ή περισσότερο. 


ν Σηµειώσεις γιατην αυτόματη απενεργοποίηση 

Το χρονικό διάστηµα που μεσολαβεί μέχρι η μηχανή να μεταβεί στη λειτουργία αναμονής είναι 
καθορισμένο για τις εξής περιπτώσεις: 

« Κατά την εμφάνιση των μενού: 3 λεπτά 


94" Κατά τη διάρκεια ο|ϊ4ε 5Πονν: Έως 30 λεπτά 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


{Ι Φορμάρ. μνήμης! [“] Φορμάρ. κάρτας 


Πιέστε ΙΕΝ0 - Ψ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) » 
ΠΒ Φορμάρ. μνήμης] Φορμάρ. κάρτας 


Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να φορμάρετε την εσωτερική μνήμη ή µια 
κάρτα μνήμης. 


Φορμάρισμα εσωτερικής μνήμης πμ 
Για να φορμάρετετην εσωτερική μνήμη, αφαιρέστετην Όλες οι εικόνες 
κάρτα μνήμης από τη μηχανή. ΕΣ 

Η επιλογή Φορμάρ. μνήμης εμφανίζεται στο μενού Όχι 
ρυθμίσεων. μεις 

ΠΕΠ Έξοδος 

Φορμάρισμα κάρτας µνήµης ρω ρας 
Όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα µνήµης στη μηχανή, η Όλες οι εικόνες 
επιλογή Φορμάρ. κάρτας εμφανίζεται στο μενού κας 
ρυθμίσεων. | Όχι 


Φορμάρισμα 
ΠΠ} Έξοδος 


σ Φορμάρισμα εσωτερικής µνήµης και καρτών µνήµης 

. Μετο φορμάρισµα της εσωτερικής µνήµης ή των καρτών µνήµης διαγράφονται μόνιμα όλα τα 
δεδομένα. Πριν από το φορμάρισμµα, πρέπει να μεταφέρετε τις σημαντικές φωτογραφίες σε έναν 
υπολογιστή. 

« Μην απενεργοποιείτε τη μηχανή και µην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος µπαταρίας/ 
υποδοχής κάρτας μνήμης κατά το φορμάρισμα. 

« Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε στη μηχανή κάρτες μνήμης που χρησιμοποιήθηκαν σε 
άλλες συσκευές, πρέπει να τις φορμάρετε χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή. 
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ἵν. Γλώσσα/! απουᾶςθ 


Πιέστε ΜΕΝ -δ Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΓΠ} 83) - Ίο Γλώσσα/! αποιᾶαθ 


Επιλέξτε µία από τις 24 γλὠσσες για την εμφάνιση των μενού και των μηνυμάτων 
της μηχανής. 


ζοξεπα Τσεχικά Ρο|«Κ| Πολωνικά 
Ώδηςις Δανέζικα Ροπίμοιᾶς Πορτογαλικά 
Ρουίοςῃ Γερμανικά ΡγοςκΜλή Ρωσικά 
᾽ (προεπιλεγµένη Ξ Ρ 

Επη|15Π ρύθμιση) 5υοπηῖ Φινλανδικά 
Ε5ρ8ῆο! σπανικά 5νθησΚα Σουηδικά 

δ Ελληνικά Ελληνικά Τῦγκςβ Τουρκικά 

Ό 

Ξ Εγαηςαἰς Γαλλικά σ-- Αραβικά 

5 

τ Ιπάοηεσῖα νδονησιακά ἘΠΊ. Απλοποιημένα κινέζικα 

Ὡ 

8 Ιτα|{8πο ταλικά ΓΒ ἈΣΒΕ Παραδοσιακά κινέζικα 

9 

5. Μααναι Ουγγρικά ΗΑΞΕ Ιαπωνικά 

Ε Νεαεγ]αηαᾶς Ολλανδικά ΞΙΞ Κορεατικά 

Σ 

. Νοιςκ Νορβηγικά πηπη]γε Ταϊλανδικά 

5 

τ 

Ξ 

(η 

[5 

4 


ΘΙ Λειτουργία νἰάεο 


Πιέστε ΠΕΝ - (μενού ρυθμίσεων) (ΓΤ 83) 3» ΒΝ Λειτουργία νίήεο 


Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για σύνδεση σε τηλεόραση. Επιλέξτε ΝΤ5ς ή ΡΑΙ. 
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[2 Ἐνδ. κλεισ. ματιών 


Πιέστε ΙΕΝὺ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) » ϊω Ἐνδ. κλεισ. ματιών 


Ορίστε αν θα γίνεται ανίχνευση ανθρώπων µε κλειστά μάτια στο θέµα, κατά τη 
λήψη φωτογραφιών µε προτεραιότητα στο πρόσωπο ([} 22). 
Ενεργοποίηση (προεπιλεγµένη ρύθμιση) 

Όταν η µηχανή ανιχνεύσει κλειστά μάτια σε κάποιον άνθρωπο του θέματος λίγο µετά από 
την αναγνώριση προσώπου καιτη λήψη, εµφανίζεται η οθόνη Μάτια κλειστά;. Το 
πρόσωπο µε τα κλειστά μάτια τοποθετείται σε κίτρινο περίγραμμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
µπορείτε να ελέγξετε τη φωτογραφία που τραβήξατε και να αποφασίσετε αν θέλετε να την 
τραβήξετε ξανά. Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Χαμόγελο ([} 44), ἡ οθόνη «Μάτια 
κλειστά» δεν εμφανίζεται, ασχέτως της ρύθμισης για το κλείσιμο των ματιών. 


Απενεργοποίηση 


Η ρύθμιση για το κλείσιμο των ματιών δεν ισχύει. 


Λειτουργία της οθόνης «Μάτια κλειστά;» 


Όταν η μηχανή ανιχνεύσει κλειστά μάτια σε κάποιον 
άνθρωπο του θέματος, εµφανίζεται η οθόνη Μάτια 
κλειστά;. 

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες από την 
οθόνη Μάτια κλειστά;. Αν δεν εκτελεστούν 
λειτουργίες για μερικά δευτερόλεπτα, επανέρχεται 
αυτόματα η οθόνη λειτουργίας λήψης. 


Ικ- Ἔξοσος 


Για Περιγραφή 
Μεγέθυνση και εμφάνιση 
του προσώπου που Πιέστε Τ (Ω). 
ανιχνεύτηκε 
Μετάβαση στην προβολή 3 
πλήρους κάδρου Πιέστε ΝΝ (658. 
Επιλογή του Αν η μηχανή ανιχνεύσει κλειστά μάτια σε κάποιον 
προσώπουπου θα άνθρωπο του θέματος, πιέστε Αν Υ͂ «)» κοτό τη 
εμφανιστεί μεγέθυνση για να μεταβείτε στο πρόσωπο. 
Διαγραφή της φωτογραφίας Πιέστε το 1 
που τραβήχτηκε ᾿ 


Μετάβαση στη 


ο. Πιέστε το (8 ή το κουμπί λήψης. 


ΛΩ3ΞΟΙΠβΩΟ ΙΟΧ ΦΟΙΛΟΣΙΞΙΗΟ 2ΙΛΙΥ ΠΟΛΒΙΛΙ 


97 


ΛΩ3ΟΙΠΡΩΟ ΙΟΧ ΦΜΟΙΛΟΧΙ3ΙΗΟ 2Η(ΛΙΥ ϱΟΛ3ΙΛ 


98 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


Επαναφορά όλων 


Πιέστε ΜΕΝΙ -» Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 9 [3 Επαναφορά όλων 


Όταν επιλεγεί η ρύθμιση Επαναφορά, θα πραγµατοποιηθεί επαναφορά των 
ρυθμίσεων της μηχανής στις προεπιλεγμένες τιμές τους. 


Αναδυόµενο μενού 


Επιλογή Προεπιλεγμένη τιµή 
Λειτουργία φλας ([Γ} 28) Αυτόματο 
Χρονομ. αυτοφωτ. ([|} 30) Απενεργοποίηση 
Λειτουργία πιᾶετο ({|1} 31) Απενεργοποίηση 
Αντιστάθµιση έκθεσης (ΠΠ} 32) 00 
Προγράμματα σκηνών 
Επιλογή Προεπιλεγμένη τιµή 
Προγράμματα σκηνών ([|} 33) Πορτραίτο 
Μενού νἰάθο 
Επιλογή Προεπιλεγμένη τιµή 
Επιλογές νἰάεο ([1} 54) γιάθο για τηλ. 640 
Μενού λήψης 
Επιλογή Προεπιλεγμένη τιµή 
- ; [20: [ Κανονική 
Λειτουργία εικόνας (ΠΠ 71) (19. Βϑ Κανονική 
Ισορροπία λευκού ([Π} 73) Αυτόματη 
Συνεχής (Π1} 75) Μεμονωμένη 
Επιλογές χρώματος ([|} 76) Βασικό χρώμα 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


Μενού ρυθμίσεων 


Επιλογή Προεπιλεγμένη τιµή 
Μενού (ΓΩ 84) Κείμενο 
Οθόνη υποδοχής ([{1} 85) Απεν. υποδοχής 
Πληρ. φωτογρ. ([|} 89) Αυτόμ. πληροφ. 
Ανασκόπηση εικόνων ({Υ 89) Ενεργοποίηση 
Φωτεινότητα ({ ΠΠ] 89) 3 
Εκτύπωση ημ/νίας (Π1} 91) Απενεργοποίηση 
Ανίχνευση κίνησης (Π|} 92) Αυτόματη 
Ὑποβοήθηση ΑΕ ([} 92) Αυτόματη 
Ἡχος κουμπιού ([|} 93) Ενεργοποίηση 
Ἡχος κλείστρου (1 93) Ενεργοποίηση 
Αυτόματη απενεργ. ([} 94) 30 «ος, 
Λειτ. αδράνειας (511 94) Ενεργοποίηση 
Ἑνδ. κλεισ. ματιών ({Υ] 97) Ενεργοποίηση 

Άλλα 

Επιλογή Προεπιλεγμένη τιµή 

Μέγεθος χαρτιού ({Υ] 63, 64) Προεπιλογή 


« Εάν επιλέξετετο στοιχείο Επαναφορά όλων, διαγράφεται από τη μνήμη και ο 
αριθµός του τρέχοντος αρχείου ([} 105). Η αρίθμηση θα συνεχιστεί από το 
μικρότερο διαθέσιμο αριθµό. Για επαναφορά της αρίθµησης αρχείου στο 
«0001», διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες (Π} 81) πριν να επιλέξετε τη ρύθμιση 
Επαναφορά όλων. 

« Οιπαρακάτω ρυθμίσεις στα μενού δεν θα επηρεαστούν ακόµη και αν εκτελεστεί 
Επαναφορά όλων. 

Μενού λήψης: 

Χειροκίν. προτοποθ. στο μενού Ισορροπία λευκού ([} 74) 

Μενού ρυθμίσεων: 

Οι ρυθμίσεις για τη φωτογραφία που έχουν καταχωρηθεί για την Οθόνη 
υποδοχής ([{} 85),την Ημερομηνία ({Υ] 86), τη Γλώσσα/!αποιασθ 
(ΠΠ 96), τη Λειτουργία νἰάςο ([Π} 96) και τον Τύπο μπαταρίας ([Π} 100) 
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Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


ΕΒ Τύπος μπαταρίας 


Πιέστε ΙΕΝὺ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) » Επ Τύπος μπαταρίας 


Για να βεβαιωθείτε ότι η μηχανή εμφανίζει το σωστό επίπεδο φορτίου μπαταρίας 
(ΓΩ 19), επιλέξτε τον τύπο που αντιστοιχεί στις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται. 


Αλκαλική (προεπιλεγµένη 


ρύθμιση) Αλκαλικές μπαταρίες 1 Β6/1 40 (μέγεθος ΑΑ) 


Επαναφορτιζόµενες μπαταρίες ΕΝ-ΜΗ2 ΝΙ-ΜΗ 
(νικελίου-υδριδίου μετάλλου) της ΝίΚοη 


Μπαταρίες λιθίου ΕΒΘ/! 91 (μέγεθος ΑΑ) 


(ΟΟΙΡΙΧ (ΝΙ-ΜΗ) 


Λιθίου 


Οπ Προστασία 


Πιέστε ΙΕΝὺ - (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) 3 Θπ Προστασία 


Προστατεύστε επιλεγμένες φωτογραφίες από κατά λάθος διαγραφή. Για 
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση αυτής της λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Επιλογή πολλών φωτογραφιών» (Π|} 79). Σημειώστε, όμως, πως το φορμάρισμα 
της εσωτερικής μνήμης της μηχανής ή της κάρτας μνήμης θα διαγράψει μόνιμα τα 
προστατευμένα αρχεία ([1} 95). 

Οιπροστατευµένες φωτογραφίες αναγνωρίζονται από το εικονίδιο Έπι ([Π} 7, 46) 
στη λειτουργία απεικόνισης. 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


6η Περιστροφή εικ. 


Πιέστε (ΕΝ! -δ Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) - «πὶ Περιστροφή εικ. 


Ορίστε τον προσανατολισμό της φωτογραφίας (κατακόρυφο ή οριζόντιο κάδρο) 
που εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής µετά τη λήψη των φωτογραφιών. 

Οι φωτογραφίες μπορούν να περιστραφούν δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα κατά 
90”. 

Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε προσανατολισμό πορτραίτου (κατακόρυφο) 
μπορούν να περιστραφούν έως 180’ σε κάθε κατεύθυνση. 


Όταν επιλεγεί η εικόνα στην οθόνη επιλογής φωτογραφιών (ΠΕ} 79), εμφανίζεται η 
οθόνη Περιστροφή εικ.. Πιέστε το κουμπί «ή } του πολυ-επιλογέα για να 
περιστρέψετε την εικόνα 905. 


Περιστροφή εικ. Περιστροφή εικ. Περιστροφή εικ. 


7 ς 
[ΠΠ Πίσω ζ}Περιστρ ΠΞΠπίσω (ηΠεριστρ 
Αριστερόστροφη Δεξιόστροφη 
περιστροφή κατά 907 περιστροφή κατά 907 


Πιέστε το κουμπί βὺ για να επιλέξετε την εµφανιζόμενη κατεύθυνση και στη 
φωτογραφία θα καταγραφούν τα δεδοµένα κατακόρυφης / οριζόντιας θέσης. 
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Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


ΕΠ Αντιγραφή 


Πιέστε ΜΕΝ! -» Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ} 83) 9 [5] Αντιγραφή 


Αντιγράψτε φωτογραφίες από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης και 
αντίστροφα. 


1 Κάντε μια επιλογή από την οθόνη αντιγραφής 


Ν Ν Αντιγραφή 
µε τον πολυ-επιλογέα και, στη συνέχεια, δι ο 
πιέστε το 60. ΓΙ » δ 
{1 [5]; Αντιγραφή φωτογραφιών από την εσωτερική 


μνήμη στην κάρτα μνήμης. 
[0]; Αντιγραφή φωτογραφιών από την κάρτα 
μνήμης στην εσωτερική μνήμη. 


ΠΠ] Έξοδος 


2 Ενεργοποιήστε την επιλογή αντιγραφής και Ποασιῦπ 


πιέστε το 6θ. ΄ Επιλεγμένες εικόνες 
Όλες οι εικόνες 


Επιλεγμένες εικόνες: Αντιγραφή επιλεγμένων 
φωτογραφιών από την οθόνη 
επιλογής φωτογραφιών (Π|} 79). 


Όλες οι εικόνες: Αντιγραφή όλων των [βΙ] Έξοδος 
φωτογραφιών. 


| γ΄ Σηµειώσεις σχετικά µετην αντιγραφή φωτογραφιών 

Υποστηρίζεται η αντιγραφή αρχείων µορφής ΙΡΕΟ και ΑΝ. Δεν μπορούν να αντιγραφούν αρχεία 
µε διαφορετική µορφή. 

« Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν µε μηχανές άλλου τύπου ή 
φωτογραφιών που τροποποιήθηκαν σε υπολογιστή. 


« Τα αντίγραφα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία έχουν την ἴδια σήμανση για προστασία 
(ΠΠ 100) µε τις αρχικές φωτογραφίες, αλλά δεν επισημαίνονται για εκτύπωση (Π} 67). 


9, Περισσότερες πληροφορίες 


Ονόματα αρχείων και φακέλων εικόνων -» ΓΤ 105 


Βασικές ρυθμίσεις μηχανής: Μενού ρυθμίσεων 


{1 Έκδοση {γπιννάτ6 


Πιέστε ΙΕΝὺ - Ὁ (μενού ρυθμίσεων) (ΠΠ 83) - {8Γ Έκδοση ἤττηννατε 


Εμφανίστε την τρέχουσα έκδοση ἤτγηννατε της 
μηχανής. 


000ΟΙΡΙΧ [19 γαι. Χ.Χ 


Έκδοση {γπηννάγε 
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Τεχνικές σημειώσεις 


Επαναφορτιζόµενη | ,, ς .- '  Κλε19:π9γἽ 
ποτ Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΝΙ-ΜΗ ΕΝ-ΜΗ2 (ΕΝ-ΜΗ2-Β2) 
Φορτιστής Η συσκευασία περιλαμβάνει φορτιστή μπαταρίας ΜΗ-72 και δύο 
μπαταρίας επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΝΙ-ΜΗ ΕΝ-ΜΗ2 ὶ 

Μετασχηµατιστής ρεύματος ΕΗ-65Α 

«Πώς να τοποθετήσετε τον ΕΗ-65Α» 

Μετασχηµατιστής 
ρεύµατος 

Δεν είναι δυνατή η χρήση του μετασχηματιστή ρεύματος ΕΗ-62Β. 
Καλώδιο 58 Καλώδιο υ58Β υς-Ε6 
Καλώδιο Αν Καλώδιο αμαίο/νάεο ΕΩ-ΟΡΊ1Α 


7 Μην χρησιµοποιείτε άλλο φορτιστή μπαταρίας εκτός από τον ΜΗ-/2γιανα 
επαναφορτίσετε μπαταρίες ΕΝ-ΜΗ2. Μην χρησιμοποιείτε τον ΜΗ-72 για να φορτίσετε 
μπαταρίες που δεν είναι ΕΝ-ΜΗ2. 


Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης 

Οι ακόλουθες κάρτες μνήμης 56ευτε ῬΙατα! (55) έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για 
χρήση µε αυτήν τη μηχανή. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι κάρτες του τύπου και της χωρητικότητας 
που καθορίζεται, ανεξάρτητα από την ταχύτητα. 


σαηΏΙ5Ι« 512 ΜΒ, 1 0Β, 208, 4087808», 16087 
ΤΟΣΗΙΒΑ 512 ΜΒ, 1 ΟΒ, 2081, 4087808», 16087 
Ραπᾶςοπίς 512 ΜΒ, 1 ΟΒ, 208, 408᾽7,808», 16087 
[6χᾶγ ΤΟΒ,20Β᾽|,408», 8087 


Ἔ Εάν η κάρτα μνήμης θα χρησιμοποιηθεί µε συσκευή ανάγνωσης κάρτας ή παρόμοια 
συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει κάρτες 2 ΟΒ. 
κ. «Ὁ. Συμβατή µε 5ΌΗς. Εάν η κάρτα µνήµης θα χρησιµοποιηθεί µε συσκευή 
ανάγνωσης κάρτας ή παρόμοια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει 
5ΡΗς. 


Στις φωτογραφίες και τα νἰάεο αντιστοιχίζονται ονόματα αρχείων ως εξής. 


Ρ5ΕΝΟΟΟΊ./Ρα 


Αναγνωριστικό (δεν εµφανίζεται στην 


Επέκταση (υποδεικνύει τον τύπο 


οθόνη της μηχανής) αρχείου) 
Αρχικές στατικές ΏςεΝ Στατικές , ΠΡΟ 
φωτογραφίες, νίάεο φωτογραφίες 
Αντίγραφα επιλεγμένου γιάθο ΑΝΙ 


µέρους φωτογραφίας ΒΟΟΝ 
Μικρά αντίγραφα 556Ν 


Γ5ΟΝ 


Αριθµός αρχείου (αντιστοιχίζεται 
αυτόματα µε αύξουσα σειρά, ξεκινώντας 
από τον αριθµό «00011) 


Αντίγραφα Ρ-Ιἱοηίίπο 


Τα αρχεία αποθηκεύονται σε φακέλους, τα ονόματα των οποίων αποτελούνται 
από ένα αναγνωριστικό πέντε χαρακτήρων: «Ρ »συν έναν τριψήφιο αύξοντα 
αριθµό για φωτογραφίες που τραβήξατε µε υποβοήθηση πανοραμικής λήψης 
(πχ.«1Ο1Ρ 001», ΠΠ} 42) και «ΝΙΚΟΝ» για όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες (π.χ. 
«ΤΟΟΝΙΚΟΝ»). Όταν ο αριθµός των αρχείων σε ένα φάκελο είναι 9999, θα 
δημιουργηθεί νέος φάκελος. Οι αριθμοί αρχείων αντιστοιχίζονται αυτόματα 
ξεκινώντας από τον αριθµό «0001». 

Τα αρχεία που αντιγράφονται µε την επιλογή Αντιγραφή » Επιλεγμένες 
εικόνες αντιγράφονται στον τρέχοντα φάκελο, όπου λαμβάνουν νέους 
αριθμούς αρχείου µε αύξουσα σειρά, οι οποίοι ξεκινούν από τον μεγαλύτερο 
αριθµό αρχείου στη μνήμη. Με την επιλογή Αντιγραφή » Όλες οι εικόνες 
αντιγράφονται όλοι οι φάκελοι από το µέσο προέλευσης. Τα ονόματα των 
αρχείων δεν αλλάζουν, αλλά αντιστοιχίζονται νέοι αριθμοί φακέλου µε αύξουσα 
σειρά ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο αριθµό φακέλου στο µέσο προορισμού 
(ΠΗ 102). 

Στους φακέλους μπορούν να αποθηκευτούν έως και 200 φωτογραφίες. Εάν 
τραβήξετε µια φωτογραφία όταν ο τρέχων φάκελος περιέχει 200 φωτογραφίες, 
θα δημιουργηθεί νέος φάκελος και θα προστεθεί ο αριθµός 1 στον αριθµό του 
τρέχοντος φακέλου. Εάν µια φωτογραφία ληφθεί όταν ο τρέχων φάκελος έχει 
αριθµό 999 και περιέχει 200 φωτογραφίες ή µια φωτογραφία µε αριθµό 9999, 
δεν είναι δυνατή η λήψη περαιτέρω φωτογραφιών μέχρινα φορμαριστείτο 
μέσο (Π1} 95) ή να τοποθετηθεί νέα κάρτα μνήμης. 
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Για να απολαμβάνετε για µεγάλες χρονικές περιόδους αυτό το προϊόν της Νίκοη, 
τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις κατά τη χρήση ἡ την αποθήκευση της 
συσκευής: 


| ή Διατηρείτε τη μηχανή στεγνή 


Η συσκευή θα υποστεί βλάβη, εάν βυθιστεί στο νερό ἡ εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα υγρασίας. 


ν΄ Μην τη ρίχνετε κάτω 


Το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία, εάν υποστεί δυνατά χτυπήματα ή κραδασμούς. 


| Χειρίζεστε το φακό και όλα τα κινούμενα µέρη µε προσοχή 


Μην πιέζετε το φακό, το κάλυμμα του φακού, την οθόνη, την υποδοχή κάρτας μνήμης ή το 
διαμέρισμα μπαταρίας. Αυτά τα εξαρτήματα καταστρέφονται εύκολα. Εάν ασκήσετε µεγάλη πίεση 
στο κάλυμμα του φακού, µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της μηχανής ή να καταστραφεί ο 
φακός. Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να µην τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε 
την επαφή των υγρών κρυστάλλων της οθόνης µε το δέρµα ή την εισχώρησή τους στα μάτια ή το 
στόμα σας. 


| ή Μη στρέφετε το φακό προς πηγές ισχυρού φωτός για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα 


Κατά τη χρήση ή την αποθήκευση της μηχανής, µη στρέφετε το φακό προς τον ήλιο ή άλλες πηγές 
ισχυρού φωτός για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το έντονο φως µπορείνα προκαλέσει φθορά στον 
αισθητήρα εικόνας, µε αποτέλεσµα να εμφανίζεται ένα λευκό θάμπωμα στις φωτογραφίες. 


| ή Αποφεύγετε τα έντονα μαγνητικά πεδία 


Μη χρησιµοποιείτε και µην αποθηκεύετε αυτήν τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρή 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή μαγνητικά πεδία. Οι ισχυρές εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού ή 
τα μαγνητικά πεδία που παράγονται από συσκευές όπως ραδιοπομποί, µπορεί να προκαλέσουν 
παρεμβολές στην οθόνη και αλλοίωση των δεδομένων της κάρτας μνήμης ή να επηρεάσουν τα 
εσωτερικά κυκλώματα της συσκευής. 


| ή Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στη θερµοκρασία 

Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως όταν µπαίνετε ή βγαίνετε από ένα θερμαινόµενο κτίριο 
µια κρύα μέρα, µπορείνα προκαλέσουν συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Για να 
αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας, τοποθετείτε τη συσκευή σε µια θήκη μεταφοράς ή σε µια 
πλαστική τσάντα πριν από την έκθεση της συσκευής σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. 


ν΄ Απενεργοποιείτετο προϊόν πριν να αφαιρέσετε ή να αποσυνδέσετετην 
πηγή τροφοδοσίας 

Μην αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή κατά την εγγραφή ή διαγραφή 

φωτογραφιών. Η βίαιη διακοπή της τροφοδοσίας στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να προκαλέσει 

απώλεια δεδοµένων ή βλάβη της μνήμης ή της εσωτερικής διάταξης κυκλωμάτων του προϊόντος. 


Φροντίδα της φωτογραφικής μηχανής 


Η μπαταρία 


Ελέγξτε το επίπεδο του φορτίου της μπαταρίας, όταν αφαιρέσετε τη μηχανή από τη θήκη και 
αντικαταστήστε τις μπαταρίες, εάν είναι απαραίτητο ([} 18). Εάν είναι δυνατό, έχετε μαζί σας 
εφεδρικές μπαταρίες, όταν τραβάτε φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις. 


Όταν επαναφορτίζετε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, µην φορτίζετε μπαταρίες µε διαφορετικό 
επίπεδο φορτίου ή μπαταρίες µε διαφορετικούς αριθμούς μοντέλου. 


Όταν φορτίζετε μπαταρίες ΕΝ-ΜΗ2, να φορτίζετε τις μπαταρίες ανά δύο κάθε φορά και να 
χρησιμοποιείτε µόνο τον φορτιστή μπαταρίας ΜΗ-72. Μην χρησιµοποιείτε άλλο φορτιστή 
μπαταρίας εκτός από τον ΜΗ-72 για να επαναφορτίσετε μπαταρίες ΕΝ-ΜΗ2. Μην χρησιµοποιείτε 
τον ΜΗ-72 για να φορτίσετε μπαταρίες που δεν είναι ΕΝ-ΜΗ2. 


ην χρησιµοποιείτε άλλο φορτιστή μπαταρίας εκτός από τον ΜΗ-70/71 για να επαναφορτίσετε 
μπαταρίες ΕΝ-ΜΙΗ1. Μην χρησιμοποιείτε τον ΜΗ-70/71 για να φορτίσετε μπαταρίες που δεν είναι 
ΕΝ-ΜΗΊ. Ορίστε τη ρύθμιση τύπου μπαταρίας ([5} 100) στην επιλογή ΟΟΟΙΡΙΧ (ΝΙ-ΜΗ). 
Η ισχύς της μπαταρίας συνήθως μειώνεται τις κρύες ηµέρες. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι 
καινούριες πριν ξεκινήσετε τη λήψη φωτογραφιών με κρύο καιρό. Φυλάτε τις εφεδρικές μπαταρίες 
σε ζεστό µέρος και χρησιµοποιείτε τις όταν είναι απαραίτητο. Όταν θερμανθεί, µια παγωμένη 
μπαταρία µπορεί να ανακτήσει µέρος του φορτίου της. 


Η σκόνη στους ακροδέκτες της μπαταρίας µπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία της μηχανής. 


Οιχρησιµοποιηµένες μπαταρίες είναι πολύτιμοι πόροι. Ανακυκλώστε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες σύμφωνα µε τους τοπικούς κανονισμούς. 
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Φροντίδα της φωτογραφικής μηχανής 


Καθαρισμός 


Φακός 


Οθόνη 


Σώμα 


Μην αγγίζετε τα γυάλινα µέρη µε τα δάχτυλά σας. Απομακρύνετε τη σκόνη ή τα 
χνούδια µε φυσητήρι (µια µικρή συσκευή µε ελαστικό βολβό στο ένα άκρο της, 
ο οποίος όταν µαλάζεται παράγει ρεύμα αέρα που εξέρχεται από το άλλο 
άκρο). Για να απομακρύνετε δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλους λεκέδες που 
δεν απομακρύνονται µε το φυσητήρι, σκουπίστε το φακό µε μαλακό πανί, µε 
σπειροειδείς κινήσεις από το κέντρο του φακού προς τις άκρες. Εάν ο φακός 
δεν καθαρίσει, σκουπίστε τον µε πανί που έχετε υγράνει ελαφρώς µε 
καθαριστικό για φακούς. 


Απομακρύνετε τη σκόνη ή τα χνούδια µε ένα φυσητήρι. Για να απομακρύνετε 
δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λεκέδες, καθαρίστε την οθόνη µε ένα 
μαλακό, στεγνό πανί, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική πίεση. 


Απομακρύνετε µε ένα φυσητήρι τη σκόνη, τις ακαθαρσίες ἡ την άμμο και, στη 
συνέχεια, σκουπίστε το απαλά µε ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μετά τη χρήση 
της μηχανής στην παραλία ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή, σκουπίστε την 
άμμο ή το αλάτι που µπορεί να έχει παραμείνει µε ένα πανί, ελαφρώς 
εμποτισμένο µε καθαρό νερό και στεγνώστε τη μηχανή σχολαστικά. Λάβετε 
υπόψη ότι αν εισχωρήσουν ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό της μηχανής, 
µπορεί να προκληθεί βλάβη που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 


Μη χρησιµοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικό ή άλλα πτητικά χημικά. 


Φροντίδα της φωτογραφικής μηχανής 


Αποθήκευση 


Απενεργοποιήστε τη μηχανή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ὁτι η λάμπα 

ενεργοποίησης της μηχανής είναι σβηστή, πριν να αποθηκεύσετε τη συσκευή. Εάν 

η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 

αφαιρέστετις μπαταρίες. Μην αποθηκεύετε τη μηχανή µε μπάλες ναφθαλίνης ή 

καμφοράς ή: 

« Δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως 
τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα 

« Εκτεθειµένη σεθερµοκρασίες κάτω των -10 “Ὁ ήάνωτων»ο-ς 

« Σεµέρη που δεν εξαερίζονται καλά ή εμφανίζουν υγρασία άνω του 6096 

Για να αποφύγετε τη μούχλα, βγάζετε τη μηχανή από το χώρο αποθήκευσης 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Ενεργοποιήστε τη μηχανή και πιέστε μερικές 

φορές το κουμπί λήψης. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε την ξανά. 


Σημειώσεις για την οθόνη 


« Η οθόνη µπορείνα περιέχει µερικά ρἰχε! που είναι πάντα αναμμένα ή που δεν ανάβουν. Πρόκειται 
για κοινό χαρακτηριστικό όλων των οθονών ΤΕΤΙΕΡ και δεν αποτελεί βλάβη. Οι φωτογραφίεςπου 
εγγράφονται χρησιμοποιώντας το προϊόν δεν θα επηρεαστούν. 


Όταν καδράρετε φωτεινά θέµατα, στην οθόνη µπορεί να εμφανιστούν κάθετες γραμμές που 
ασπρίζουν προς τις άκρες. Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως «κηλίδα», δεν υποδηλώνει 
κάποια δυσλειτουργία. Σε λειτουργίες λήψεις εκτός της λειτουργίας νίάθο, η κηλίδα δεν επηρεάζει 
τις εικόνες που καταγράφονται. 


Οι φωτογραφίες της οθόνης µπορεί να µη διακρίνονται εύκολα κάτω από έντονο φως. 
Η οθόνη ανάβει µέσω φωτισμού |ΕΡΏ. Εάν ο φωτισμός της οθόνης είναι χαμηλός ή η οθόνη αρχίσει 
να τρεμοπαίζει, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Νίκοη. 
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τα μηνύματα σφάλματος και τυχόν άλλες 
προειδοποιήσεις που µπορείνα εμφανιστούν στην οθόνη καθώς καιτους τρόπους 


αντιµετὠπισής τους. 


Η μπαταρία είναι 
αποφορτισµένη. 


[ΕΦ (σναβοσβήνει µε 
κόκκινο χρώμα) 


Φ 


Περιµένετε να 


σταματήσει η εγγραφή. 


9 
Η κάρτα μνήμης έχει 
προστασία εγγραφής 
Φ 
Δεν είναι δυνατή η χρήση 
αυτής της κάρτας 


Φ 
Αδύνατη η ανάγνωση 
αυτής της κάρτας. 


Φ 
Η κάρτα δεν έχει 
φορμαριστεί. 
Φορμάρισµα κάρτας; 
Όχι 
Ναι 


9 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
μνήμη 


Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι. |Ρυθμίστε το ρολόι. 
Η μπαταρία έχει Ετοιµαστείτε να 
αποφορτιστεί. αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. 


Η μπαταρία είναι Αντικαταστήστε τις 
ποφορτισµένη. μπαταρίες. 


«. Εστιάστε ξανά. 
« Χρησιμοποιήστε το 
κλείδωμα εστίασης. 


Η μηχανή δεν µπορεί να 
εστιάσει. 


μηχανή δεν µπορεί να Περιμένετε µέχρι να 
εκτελέσει άλλες λειτουργίες | εξαφανιστεί αυτόματα το 
μέχρι να ολοκληρωθεί η μήνυμα από την οθόνη μόλις 
εγγραφή. ολοκληρωθεί η εγγραφή. 

Ο διακόπτης προστασίας 


εγγραφής βρίσκεται στη 
θέση «ἰοςΚ» (κλειδώματος). 


Μετακινήστε το διακόπτη 
προστασίας εγγραφής στη 
θέση «ννήτε» (εγγραφής). 


Σφάλμα κατά την « Χρησιμοποιήστε µια 
εγκεκριµένη κάρτα. 

« Βεβαιωθείτε ότιοι επαφές 
σύνδεσης είναι καθαρές. 

« Βεβαιωθείτε ὁτι η κάρτα 
μνήμης έχει τοποθετηθεί 
σωστά. 


πρόσβαση στην κάρτα 
μνήμης. 


Επιλέξτε το στοιχείο Ναι και 
πιέστε το κουμπί 68 για να 
φορμάρετε την κάρτα. 


Η κάρτα μνήμης δεν έχει 
φορμαριστείγια χρήση 
στην ΟΟΟΙΡΙΧ 120719. 


Επιλέξτε χαμηλότερη 
ποιότητα εικόνας. 
Διαγραφή φωτογραφιών. 


Η κάρτα μνήμης είναι 
πλήρης. 


Τοποθετήστε νέα κάρτα μνήμης. 
Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης 
και χρησιμοποιήστε την 
εσωτερική μνήμη. 


Οθόνη 


Φ 
Αδύνατη η 
αποθήκευση της 
εικόνας. 


9 
Δεν εἶναι δυνατή η 
τροποποίηση της εικόνας. 


9 


Δεν εἶναι δυνατή η 
εγγραφή νἰάεο 


9 
Η μνήμη δεν περιέχει 
εικόνες. 


9 
Το αρχείο δεν περιέχει 
δεδομένα εικόνας 


9 
Δεν εἶναι δυνατή η διαγραφή 
αυτής της εικόνας. 


9 
Όταξιδ.προοριοµός είναι στην 
τρέχουσα χρονική ζώνη. 


Σφάλμα φακού 
9 


Εξαντλήθηκαν οι αριθμοί 
αρχείων της μηχανής. 


Δεν εἶναι δυνατή η χρήση 
της φωτογραφίας για την 
οθόνη υποδοχής 


Η μνήμη δεν επαρκεί για να 
αντιγράψετε τη φωτογραφία. 


Προσπαθείτε να επεξεργαστείτε 
μια φωτογραφία στην οποία δεν 
είναι δυνατή η επεξεργασία. 


Προέκυψε σφάλμα λήξης 
διαθέσιμου χρόνου κατά 
την εγγραφή νἰάεο. 


Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στην 
εσωτερική μνήμη ή την κάρτα 
μνήμης. 


Το αρχείο δεν 
δημιουργήθηκε µε μηχανές 
ΟΟΟΙΡΙΧ 20719. 


Η φωτογραφία 
προστατεύεται. 


Οπροορισµός βρίσκεται 
στην ίδια ζώνη ώρας µετην 
περιοχή όπου βρίσκεστε. 


Σφάλμα στο φακό. 


Μηνύματα σφάλματος 


Προέκυψε σφάλμα κατά την | Εκτελέστε φορμάρισμα της εσωτερικής 
εγγραφή της φωτογραφίας. | μνήμης ή της κάρτας µνήµης 


ΓΗ 
95 
«. Τοποθετήστενέα κάρτα μνήμης. 16 
ο Εκτελέστεφορμάρισματης εσωτερικής 95 
μνήμης ἡ τῆς κάρτας μνήμης. 
Επιλέξτε µια φωτογραφία 640 χ 480 | 51, 52, 
Ῥἰχε! ή μεγαλύτερου μεγέθους ή µια 71 
φωτογραφία που έχει ληφθεί µε άλλη 
ρύθμιση για τη λειτουργία εικόνας 
εκτός από τη ρύθμιση 16:9. 
Διαγράψτε φωτογραφίες από 81 
τη συσκευή προορισμού. 
Επιλέξτε µια φωτογραφία που υποστηρίζει 49 
τηλετουργία Οἠ1ἱαγίίπᾳ, επιλογής μέρους 
ἡ μικρής φωτογραφίας. 
Επιλέξτε µια κάρτα μνήμης 16 
µε μεγαλύτερη ταχύτητα 
εγγραφής. 
Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης για 102 
απεικόνιση φωτογραφιών από την 
εσωτερική μνήμη. 
Δεν είναι δυνατή η προβολή του 
αρχείου µε αυτήν τη μηχανή. 
Προβάλλετε το αρχείο σε υπολογιστή Ν 
ή σε άλλη συσκευή που 
χρησιμοποιήθηκε για τη δηµιουργία 
ήτην επεξεργασία του αρχείου. 
Απενεργοποιήστε την 100 
προστασία. 
86 
Απενεργοποιήστε και 18 


ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. 
Εάν το σφάλμα παραμένει, 

επικοινωνήστε µε το κατάστημα 
λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβιςτης Ν[Κοη. 
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Μηνύματα σφάλματος 


Φ 


Προέκυψε σφάλμα 


Προέκυψε σφάλμα 


ΦΝ 


Σφάλμα εκτυπωτή: 
ελέγξτετην κατάσταση 


Οθόνη 


επικοινωνίας 


συστήματος 


του εκτυπωτή. 


Φά 
Σ 


Φά 


Πα] 


ΦΑΝ 
Σ 
δ 


Φά 
Σ 
ελ 


Φά 
Σ 
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Φά 


Ἀ. Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα που 


άλμα εκτυπωτή: 
ελέγξτε το χαρτί 


άλμα εκτυπωτή: 
εμπλοκή χαρτιού 


άλμα εκτυπωτή: 
εν υπάρχει χαρτί 


άλμα εκτυπωτή: 


έγξτε το μελάνι 


άλμα εκτυπωτή: 
δεν υπάρχει μελάνι 


άλμα εκτυπωτή: 
καταστροφή αρχείου | φωτογραφίας. 


Το καλώδιο 058 
αποσυνδέθηκε κατά την 
εκτύπωση. 

Προέκυψε σφάλμα στα 
εσωτερικά κυκλώματα της 
μηχανής. 


Τελειώνει το μελάνι ή 
σφάλμα εκτυπωτή. 


ορτωθεί στον 
χαρτί σωστού 


Εμπλοκή χαρτιού στον 
εκτυπωτή. 


Δεν υπάρχει χαρτί στον 
εκτυπωτή. 


Σφάλμα μελανιού. 


Το μελάνι έχει τελειώσει. 


Προέκυψε σφάλμα που 
προκλήθηκε από το αρχείο 


παρέχονται µε τον εκτυπωτή σας. 
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Απενεργοποιήστε τη 
μηχανή και συνδέστε ξανά 
το καλώδιο Ο5Β. 


Απενεργοποιήστε τη μηχανή, 
αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά 
τις μπαταρίες και ενεργοποιήστετη 
μηχανή. Εάν το σφάλμα παραμένει, 
επικοινωνήστε µε το κατάστημα 
λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβιςτης ΝΚοη. 


Ελέγξτε τον εκτυπωτή. Μετά τον 
έλεγχο του μελανιού ή την επίλυση 
του προβλήματος, επιλέξτε το 
στοιχείο Συνέχιση και πιέστε [7 
για να συνεχιστεί η εκτύπωση; 


Τοποθετήστε το σωστό χαρτί, 
επιλέξτε το στοιχείο Συνέχιση και 
πιέστε το (8) για να συνεχιστεί η 
εκτύπωση. 


Αφαιρέστε το χαρτί που έχει 

προκαλέσει την εμπλοκή, επιλέξτε 
το στοιχείο Συνέχιση και πιέστετο 
(ῶ γιανα συνεχιστεί η εκτύπωση; 


Τοποθετήστε το σωστό χαρτί, 
επιλέξτε το στοιχείο Συνέχιση και 
πιέστε το (8) για να συνεχιστεί η 
εκτύπωση. 


Ελέγξτε το μελάνι, επιλέξτε το 
στοιχείο Συνέχιση και πιέστε το 

} . . 
(ῶ γιανα συνεχιστεί η εκτύπωση. 


Αντικαταστήστε το μελάνι, επιλέξτε 

το στοιχείο Συνέχιση και πιέστετο 
᾿ ; ῃ 

(ὢ γιανα συνεχιστεί η εκτύπωση. 


Επιλέξτε το στοιχείο Άκυρο και, 
στη συνέχεια, πιέστε το (0 για να 
ακυρωθεί η εκτύπωση. 


[ΒΒ 
62 


12, 18 


Εάν η μηχανή δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ελέγξτε τη λίστα µε τα συνηθισμένα προβλήµατα που 
ακολουθεί πριν να επικοινωνήσετε µε το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις της ΝίΚοη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους αριθμούς σελίδων στη δεξιά στήλη. 


Οθόνη, ρυθμίσεις και τροφοδοσία 


Πρόβλημα Αιτία/Λύση 


Η οθόνη είναι κενή. « Ημηχανή είναι απενεργοποιηµένη. 
« Ημπαταρία είναι αποφορτισµένη. 
Λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση 
ενέργειας: πιέστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. 
Όταν η λάμπα του φλας αναβοσβήνει µε κόκκινο 
χρώμα, περιμένετε μέχρι να φορτίσει το φλας. 
Η μηχανή και ο υπολογιστής συνδέονται µέσω 
αλωδίου 58. 
Η μηχανή και η τηλεόραση συνδέονται µέσω 
καλωδίου Αν. 


Οι ενδείξεις στην οθόνη είναι 
δυσανάγνωστες. 

Η μηχανή απενεργοποιείται 
χωρίς προειδοποίηση. 


Η ηµεροµηνία και η ώρα 
εγγραφής δεν είναι σωστές. 


Δεν εμφανίζονται ενδείξεις στην 


οθόνη. 


Δεν είναι διαθέσιµη η επιλογή 
Εκτύπωση ηµ/Ννίας. 

Η ημερομηνία δεν εμφανίζεται 
στις φωτογραφίες, ακόµη και 
όταν είναι ενεργοποιημένη η 
επιλογή Εκτύπωση ηµ/νίας. 


Επαναφορά ρυθμίσεων 
μηχανής. 


Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. 

Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Καθαρίστε την οθόνη. 
Η μπαταρία εἶναι αποφορτισµένη. 

Η μηχανή απενεργοποιήθηκε αυτόματα για 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η μπαταρία είναι κρύα. 

Οἱ φωτογραφίες που τραβάτε ενώ δεν είναι ρυθµισµένο το ρολόι 
θα έχουν χρονική σήμανση «00/00/0000 0000». Τα νἰάοο θα έχουν 
ηµεροµηνία «Ο1/ 01/2009 0000». (Η ένδειξη «μη ρυθμισμένης 
ημερομηνίας αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια τηςλήψηςγια να 
δηλώσει ότι δεν έχει ρυθµιστείτο ρολόι) Ρυθμίστε τη σωστή 
ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας το στοιχείο Ημερομηνία 
του μενού ρυθμίσεων. 
Ελέγχετε τακτικά εάν η ώρα του ρολογιού της μηχανής 
είναι σωστή και ρυθµίζετε ξανά το ρολόι, εάν χρειάζεται. 


Έχει επιλεγείτο στοιχείο Απόκρ.πληροφ.γιατη 


ρύθμιση Πληρ. φωτογρ.. 
Επιλέξτε Εμφάν. πληροφ.. 


Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι της μηχανής. 


Η εκτύπωση ημερομηνίας απενεργοποιείται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις. 

« Όταν το πρόγραµµα σκηνών έχει οριστεί σε 
Ὑποβ. πανορ. λήψης 

ο ΨΙάεο 


Η εφεδρική µπαταρία έχει εξαντληθεί. Αποκαταστάθηκαν 
οι προεπιλεγµένες τιµές όλων των ρυθμίσεων. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 


Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες φωτογραφικές μηχανές 

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν ασυνήθιστοι χαρακτήρες στην 
οθόνη και η λειτουργία της μηχανής ενδέχεται να διακοπεί. Αυτό οφείλεται συνήθως σε 
ισχυρό εξωτερικό στατικό ηλεκτρικό φορτίο. Απενεργοποιήστε τη μηχανή, αφαιρέστε και 
τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. Εάν η δυσλειτουργία 
συνεχιστεί, επικοινωνήστε µε το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
σέρβις της Νίκοη. Λάβετε υπόψη ὁτι εάν αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας όπως 
περιγράφεται παραπάνω, µπορεί να χαθούν δεδομένα που δεν είχαν εγγραφεί στην 
εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης τη στιγµή που παρουσιάστηκετο πρόβλημα. Τα 
δεδομένα που έχουν ήδη εγγραφεί δεν θα επηρεαστούν. 


Λήψη 
Πρόβλημα Αιτία/Λύση 
Η μηχανή δεν τραβάει « Όταν η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία 
φωτογραφίες όταν πιέζετε το απεικόνισης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας λήψης. 
κουμπί λήψης. Όταν εμφονίζονται τα μενού, πιέστε το κουμπί ΜΕΝ. 
Η μπαταρία εἶναι αποφορτισµένη. 
Όταν η λάμπα του φλας αναβοσβήνει, το φλας 
φορτίζει. 
Η μηχανή δεν µπορείνα Η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί σωστά µε 
εστιάσει. το συγκεκριµένο θέµα. 
Ρυθμίστε το Υποβοήθηση ΑΕ στο μενού 
ρυθμίσεων σε Αυτόματη. 
Σφάλμα εστίασης. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε ξανά τη μηχανή. 
Οι φωτογραφίες είναι θαμπές. Χρησιμοποιήστε φλας. 


Χρησιμοποιήστε την ανίχνευση κίνησης. 


Χρησιμοποιήστε το [88 (Επιλογέας καλύτερης λήψης). 
Χρησιμοποιήστε τρίποδο καιτο χρονόμετρο 


αυτοφωτογράφησης. 
Εμφανίζονται φωτεινές κηλίδες {Το φλας αντανακλάται στα σωματίδια του αέρα. 
σε φωτογραφίες που έχουν Απενεργοποιήστε το φλας. 
τραβηχτεί µε φλας. 


Το φλας δεν ανάβει. Το φλας είναι απενεργοποιηµένο. 
Έχουν επιλεγεί ορισμένα προγράµµατα σκηνών στα 
οποία δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του φλας, 
Έχει επιλεγεί η λειτουργία ΒΒ. 
Έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Συνεχής, ή 
Πολλές λήψεις 16 ή Β55 για τη ρύθμιση 
Συνεχής στο μενού λήψης. 


Το οπτικό Ζοοτη δεν µπορείνα. [Το οπτικό Ζοοπη δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
χρησιμοποιηθεί. κατά την εγγραφή νἰαθο. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων 


Πρόβλημα Αιτία/Λύση [ΒΒ 


Το ψηφιακό Ζοοπη δεν µπορεί [Το ψηφιακό Ζοοπη δεν µπορείνα χρησιµοποιηθεί 
να χρησιμοποιηθεί. στις παρακάτω περιπτώσεις. 
« Όταν έχει επιλεγεί Πορτραίτο ή Νυκτ. 3435 
πορτραίτο για το Πρόγραμμα σκηνών. 


Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Χαμόγελο. 44 
Αμέσως πριν την εγγραφή ενός νἰάεο (µπορεί να 53 
εφαρμοστεί Ζοοπι έως 2Χ κατά την εγγραφή νἰάδο). 

Όταν έχει επιλεγείτο Πολλές λήψεις 16 για το 75 
Συνεχής. 


Η Λειτουργία εικόνας δεν Δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί η λειτουργία 

είναι διαθέσιμη. εικόνας όταν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Πολλές 
λήψεις 16 για την επιλογή Συνεχής. 

Δεν ακούγεται κανένας ήχος Είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Απενεργοποίηση 

όταν απελευθερώνεται το για το στοιχείο Ρυθμίσεις ήχου » Ἠχος 

κλείστρο. κλείστρου στο μενού ρυθμίσεων. 


Έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Συνεχής ή 
Πολλές λήψεις 16 ή Β55 για τη ρύθμιση 
Συνεχής στο μενού λήψης. 
Έχει επιλεγείτο ᾶ (πρόγραµµα σκηνών Σπορ) 
ή το ΠΠ (πρόγραµµα σκηνών Μουσείο). 
Έχει επιλεγεί η λειτουργία ΒΒ. 
Μην εμποδίζετε το ηχείο. 
Ο βοηθητικός φωτισμός ΑΕ δεν Είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Απενεργοποίηση 
ανάβει. για την επιλογή Υποβοήθηση ΑΕ στο μενού 
ρυθμίσεων της μηχανής. 
Ο βοηθητικός φωτισμός ΑΕ απενεργοποιείται 
αυτόματα σε ορισμένα προγράµµατα σκηνών. 


Οι φωτογραφίες έχουν κηλίδες. |Ο φακός δεν είναι καθαρός. Καθαρίστε το φακό. 108 
Τα χρώματα δεν είναι φυσικά. 1Η ισορροπία λευκού δεν ταιριάζει στηνπηγή φωτός. 73 


Στη φωτογραφία εμφανίζονται |Το θέµα είναι πολύ σκοτεινό και έτσι η ταχύτητα του 


διάσπαρτα φωτεινά ΡΙΧΘΙ κλείστρου είναι πολύ χαμηλή ή η ευαισθησία Ι5Ο 

(«θόρυβος»). είναι πολύ υψηλή. Ο θόρυβος µπορείνα μειωθεί µε: 
Χρήση φλας. 

Οι φωτογραφίες είναι πολύ Το φλας είναι απενεργοποιηµένο. 

σκοτεινές (υποέκθεση). Ὑπάρχει κάποιο εμπόδιο στο παράθυρο του φλας. 


Το θέµα είναι εκτός εύρους του φλας. 
Ρυθµίστε την αντιστάθµιση έκθεσης. 

Το θέμα φωτίζεται από πίσω. Επιλέξτε {7 
(πρόγραµµα σκηνών «Κόντρα φωο) ή 
χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό φωτισμό φλας. 


Οι φωτογραφίες είναι πολύ Ρυθµίστε την αντιστάθµιση έκθεσης. 32 
φωτεινές (υπερέκθεση). 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 


Πρόβλημα 


Αιτία/Λύση 


Ανγίνεται λήψη φωτογραφιών µε 84» (αυτόματη μείωση 
κοκκινίσματος των ματιών) ή γίνεται λήψη φωτογραφιών 
µε επιλογή Νυκτ. πορτραίτο (σε εύκολη αυτόματη 
λειτουργία ή σε πρόγραµµα σκηνών νυκτερινού 
πορτραίτου) και αν χρησιμοποιείται συμπληρωματικός 
φωτισμός φλας µε αργό συγχρονισμό και µείωση του 


Μη αναμενόμενα 
αποτελέσµατα όταν η ρύθμιση 
του φλας είναι 84) (αυτόματη 
µείωση κοκκινίσματος των 
ματιών). 


φαινομένου κοκκινίσµατος των ματιών, µπορεί να 26, 28, 
εφαρμοστεί μείωση του φαινομένου κόκκινων ματιών, σε 35 
σπάνιες περιπτώσεις, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται 

από τα κόκκινα μάτια. Χρησιμοποιήστε άλλη αυτόματη 

λειτουργία ή άλλο πρόγραµµα σκηνής εκτός απὀ Νυκτ. 
πορτραίτο και αλλάξτε το φλας σε άλλη ρύθμιση εκτός 

της Φ«Φ) (αυτόματη μείωση κοκκινίσµατος των ματιών) 

και δοκιμάστε ξανά να κάνετε λήψη. 


Απεικόνιση 


Αιτία/Λύση 


Πρόβλημα 
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Δεν εἶναι δυνατή η 
αναπαραγωγή του αρχείου. 


Δεν εἶναι δυνατή η μεγέθυνση 


της φωτογραφίας. 


Δεν εἶναι δυνατή η χρήση της 


λειτουργίας Ρ-Ιἰαηίίπα, 
επιλογής μέρους ἡ μικρής 
φωτογραφίας. 


Οι φωτογραφίες δεν 


εμφανίζονται στην τηλεόραση. 


Έχει γίνει αντικατάσταση 
αρχείου από υπολογιστή 


ή μετονομασία του 
ή μηχανή άλλου τύπου. 


Το Ζοο απεικόνισης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε νἰάβο, µικρές φωτογραφίες ή φωτογραφίες που 


έχουν περικοπεί σε μέγεθος μικρότερο από 320 χ 240. 


« Αυτές οι επιλογές δεν 


μπορούν να 


χρησιμοποιηθούν µε νἰάθο. 


Οι επιλογές αυτές δεν 
χρησιμοποιηθούν µε 


μπορούν να 
ωτογραφίες που έχουν 


ληφθεί µε εφαρµογή της επιλογής 16:9 στη 
ρύθμιση Λειτουργία εικόνας. 
Επιλέξτε µια φωτογραφία που υποστηρίζειτη 


λειτουργία Ρ-Ιἰοηίίπα, 
µικρής φωτογραφίας, 


επιλογής µέρους ή 


Η μηχανή δεν µπορεί να πραγματοποιήσει 
επεξεργασία φωτογραφιών που λήφθηκαν µε 


άλλες μηχανές. 


Οι φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία µε 
αυτήν τη μηχανή ενδέχεται να µην εμφανίζονται 
σωστά σε άλλες μηχανές και δεν μπορούν να 
μεταφερθούν σε υπολογιστές από αυτές. 


Επιλέξτε τη σωστή Λειτουργία νἰάεο. 
Η κάρτα μνήμης δεν περιέχει φωτογραφίες. 
Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης. Αφαιρέστε 


την κάρτα μνήμης για 


απεικόνιση 


φωτογραφιών από την εσωτερική μνήμη. 


49 


49 


49 


96 
16 


Πρόβλημα 
Δεν γίνεται εκκίνηση του 
ΝίΚκοηΤΓαηςί6( κατά τη σύνδεση 
της μηχανής. 


Οι φωτογραφίες για εκτύπωση 
δεν εμφανίζονται. 


Δεν εἶναι δυνατή η επιλογή 
μεγέθους χαρτιού µε τη 
μηχανή. 


Αντιμετώπιση προβλημάτων 


Αιτία/Λύση [είς] 


Η μηχανή είναι απενεργοποιηµένη. 18 
Η μπαταρία είναι αποφορτισµένη. 18 
Το καλώδιο {58 δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.!| 58 
Ο υπολογιστής δεν µπορεί να αναγνωρίσει τη - 
μηχανή. 

Ο υπολογιστής δεν έχει ρυθμιστεί για - 
αυτόματη εκκίνηση του ΝίκοηΤΓαης{6(. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µετο 

ἴκοη ΤΓαης{εί, ανατρέξτε στις πληροφορίες 
βοήθειας που περιέχονται στο Νίκοη Τ{αηςί6. 


Η κάρτα µνήµης δεν περιέχει φωτογραφίες, 16 
Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης. Αφαιρέστε 
την κάρτα µνήµης για την εκτύπωση 
φωτογραφιών από την εσωτερική μνήμη. 
Ακόμα καιαν χρησιµοποιείτε εκτυπωτή συμβατό | 63, 64 
µε Ρἰεϊβήασε, δεν µπορείτε να επιλέξετε μέγεθος 
χαρτιού από τη μηχανή στις παρακάτω 
περιπτώσεις. Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή για 
να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού. 
« Ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει τα μεγέθη 
χαρτιού που χρησιμοποιεί η μηχανή. 
« Ο εκτυπωτής επιλέγει αυτόματα το μέγεθος 
χαρτιού. 


ΦΙΒΟΩΙΞΠΙΟ 53Χ1ΛΧ3 |, 


117 


ΦΙΒΟΩΙ3ΠΙΟ 59ΧΙΛΧ3 1. 


118 


Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Νίκοπ ΟΟΟΙΡΙΧ Ι20/ςΟΟΙΡΙΧ 19 


(οπηραςϊ ψηφιακή μηχανή 


ΟΟΟΙΡΙΧ 120: 100 εκατομμύρια 
ΟΩΟΙΡΙΧ 119: 80 εκατομμύρια 


ΟΩΟΙΡΙΧ 120: 
(60 1/2/3-ἱη., συνολικά ρἰχε!: 10,34 εκατομμύρια 


ΟΟΟΙΡΙΧ 119: 

660 1/2/5-ἱη., συνολικά ρἰχεἰ: 8,29 εκατομμύρια 

3,6Χ οπτικό Ζοογη, φακός ΝΙΚΚΟΗ 

6.7-24.0ΓΠΠη 

ΟΟΟΙΡΙΧ Ι20: Ισοδύναμη µε γωνία φωτογραφίας 35γηΓη [135]: 
38-1 36ΓῃΠη 

ΟΟΟΙΡΙΧ Ι 19: Ισοδύναμη µε γωνία φωτογραφίας 35γηΠη [135]: 
Α1-145ΠΠΠη 


Διάφραγμα {/3.1-6.7 
Δομή 


Εστιακή απόσταση 


7 στοιχεία σε 6 οµάδες 

Έως 4χ 

ΟΟΟΙΡΙΧ Ι 20: Ισοδύναμο µε γωνία φωτογραφίας 35γηΠη [135]: 
περίπου 544ΓῃΠη 

ΟΟΟΙΡΙΧ Ι 19: Ισοδύναμο µε γωνία φωτογραφίας 35γηΠη [135]: 
περίπου 580γηπη 


Αυτόματη εστίαση µε ανίχνευση αντίθεσης 


ο Περίπου 30 ςπη έως οο ), περίπου 70 6Πῃ έως οο (Τ) 
ο Λειτουργία ΠΙΔςΓΟ: 5 «ΠΠ έως οο (θέση ευρυγώνιου Ζοοπῃ 


Εύρος εστίασης (από 
το φακό) 


Επιλογή περιοχής 
εστίασης 


Κέντρο, προτεραιότητα στο πρόσωπο 


(6Ο001ΡΙΧΙ20:3-ἱη. περίπου 230Κ-αοϊ, ΤΕΤΙ{«Ώ µε ρύθμιση 
φωτεινότητας 5 επιπέδων 

ΟΟΟΙΡΙΧ 119: 27-1π., περίπου 230Κ-αοῖ,ΤΕΤΙ«Ώ µε ρύθμιση 
φωτεινότητας 5 επιπέδων 


Κάλυψη κάδρου Περίπου 98 96 οριζόντια και 98 90 κάθετα (Συγκριτικά µε την 
(λειτουργία λήψης) πραγματική φωτογραφία) 

Κάλυψη κάδρου 
(λειτουργία 
απεικόνισης) 


Περίπου 100 96 οριζόντια και 100 90 κάθετα (Συγκριτικά με την 
πραγματική φωτογραφία) 


Μέσα 
Σύστημα αρχείων Συμβατό µε τα πρότυπα Ώ{Ε, ΕΧΙΓ2.2 και ΌΡΟΕ 


Εσωτερική μνήμη (περίπου 20 ΜΒ), κάρτες µνήµης 56ει{θ Ρ|α!τα! (55) 


Συμπιεσμένα: συμβατά µε ΙΡΕΩ 


Μορφές αρχείων γιάθο: ΑΝΙ 


Τεχνικά χαρακτηριστικά 


(001 ΡΙΧΙ20: 

ο 3648 χΧ2.736 [Υψηλή (3648 Ἀ) / Κανονική (3648)] 
ο 2502 Χ 1.944 [κανονική (2592)] 

ο 2048 Χ 1.536 [Κανονική (2048)] 

« 1.024 χ 768 [Οθόνη Ρς (1024)] 
« 640 Χ 480 [Οθόνη Τν (640)] 

. 3.584 Χ2.016 [16:9 (3584)] 
(Ο001ΡΙΧΙ19: 
ο 3264Χ2448 [Υψηλή (3264 ΧΑ) / Κανονική (3264)] 
ο 2502 Χ 1.944 [Κανονική (2592)] 

2.048 χ 1.536 [Κανονική (2048)] 

1024 χ 768 [Οθόνη ΡΟ (1024)] 

640 Χ 480 [Οθόνη Τν (640)] 

3.200 χ 1.800 [16:9 (3200)] 


Αυτόματη (150 64 - 1600) 


Μαϊηχ 256 ζωνών, κεντροβαρύς (µε ψηφιακό Ζοοπῃ 2Χ), 


Μέτρηση σηµειακή μέτρηση (ψηφιακό ΖοοΠπῃ 2χ ή περισσότερο) 


Έκθεση αυτόματου προγράµµατος µε εντοπισμό κίνησης και 
αντιστάθμιση έκθεσης (-2,0 έως 520 Εν σε βήματα 1/3 Εν) 


: 1-07 έως - 16,5 Εν 
Εύρος {50 100) “ , . 


ηχανικό και ηλεκτρονικό κλείστρο που συνδέεται µε το 
δε φορτίο 
Ταχύτητα 1/2000 - 1 5, 45 (πρόγραµµα σκηνών Πυροτεχνήματα) 
| π-------- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη επιλογή φίλτρου ΝΟ (-:1,7 Αν) 
Εύρος 2 βήματα (ψ3.1 και /5.5 [Μ}) 
ο Περίπου 10 δευτερόλεπτα 


Εύρος [νν]: 0,5 έως 7,0 πη, Π]:0,5 έως 40 τη 
Έλεγχος φλας Αυτόματο φλας ΤΤΙ µε προκαταρκτική λάμψη φλας 


Έλεγχος έκθεσης 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 


Διασύνδεση υ5Β υψηλής ταχύτητας 
Πρωτόκολλο 
μεταφοράς ΜΤΡ, ΡΤΡ 
δεδομένων 
Έξοδος νίάεο Μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα στα ΝΤΡς και ΡΑΙ. 


Ακροδέκτης Ι/Ο 


Έξοδος αμαίο νάθο/ψηφιακό Ι/Ο (158) 


Αραβικά, κινέζικα (απλοποιηµένα και παραδοσιακά), τσεχικά, 
δανέζικα, ολλανδικά, αγγλικά, φινλανδικά, γαλλικά, ελληνικά, 


Ὑποστηριζόμενες ; ε . ; : 
; γερμανικά, ουγγρικά, ινδονησιακά, ιταλικά, ιαπωνικά, 

γλώσσες : ; ; ; ; 
κορεατικά, πολωνικά, πορτογαλικά, νορβηγικά, ρωσικά, 
ισπανικά, σουηδικά, ταϊλανδικά, τουρκικά 
« Δύο αλκαλικές μπαταρίες | Β6/! 40 (μέγεθος ΑΑ) 
« Δύο μπαταρίες λιθίου ΕΒ6/Ι 91 (μέγεθος ΑΑ) 

Πηγές τροφοδοσίας « Δύο επαναφορτιζόµενες μπαταρίες ΝΙ-ΜΗ ΕΝ-ΜΗ2 


Αριθμός στάσεων που 
απομένουν (Διάρκεια 
ζωής μπαταρίας) 
Διαστάσεις(ΜνχΗχΌ) 


(διατίθενται χωριστά) 
« Μετασχηματιστής ρεύματος ΕΗ-65Α (διατίθεται χωριστά) 


Περίπου 240 λήψεις µε αλκαλικές μπαταρίες, 630 λήψεις με 
μπαταρίες λιθίου ή 440 λήψεις µε μπαταρίες ΕΝ-ΜΗ2 


Περίπου 96,5 χ 61 χ 29 ΠηπΙ (χωρίς τα προεξέχοντα μέρη) 
(ΟΟΟΙΡΙΧ 120: περίπου 1359 


Βάρος ΟΟΟΙΡΙΧ 19: περίπου 1309 
(χωρίς μπαταρία και κάρτα μνήμης 505) 
Συνθήκες λειτουργίας 
Θερμοκρασία 0 έως 40Ο 
λειτουργίας 
Ὑγρασία Κάτω από 8596 (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών) 


« Ὀλεςοιτιμές αφορούν μηχανές µε πλήρως φορτισμένες μπαταρίες ΕΝ-ΓΜΗ2 που 
λειτουργούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 23 (12) τ, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά. 

Βασίζεται στο πρότυπο της ΟΙΡΑ (ζ8πη6τ8 απ Ιπιαοίπο Ρτοάμεῖ5 Αςςοςσἰαἴίοη) που αφορά 
τη μέτρηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών στις μηχανές. Μέτρηση στους 255, 
ρύθμιση Ζοοτη µε κάθε λήψη, ενεργοποίηση φλας µε κάθε δεύτερη λήψη, ρύθμιση 
λειτουργίας εικόνας [ΟΟΟΙΡΙΧ Ι.20: 18 Κανονική ,ΓΟΟΙΡΙΧ [19: ΒΒ Κανονική]. Η διάρκεια 
ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τα μενού διαστήματος λήψης και 
χρονικής διάρκειας καθώς και τις φωτογραφίες που εμφανίζονται. Οι παρεχόμενες 
μπαταρίες προορίζονται µόνο για δοκιμαστική χρήση. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 


Υποστηριζόμενα πρότυπα 


« ΡΕΕ:Το πρότυπο Ὠθσίο 
χρησιμοποιείται ευρέως 


η Βι[ε {οί (αΠΠ6{8 ΕἰΙ6 5γοἴεπη είναι ένα πρότυπο που 
στον τοµέα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, 


ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ μηχανών διαφορετικών 


κατασκευαστών. 
« ΡΡΟΕ:Το πρότυπο Πο 


αἱ Ρηπί Οτάετ Γο[ηπαϊ είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο 


με το οποίο είναι δυνατή η εκτύπωση φωτογραφιών από εντολές εκτύπωσης 


αποθηκευμένες στην κά 


ρτα μνήμης. 


« ΕχΗ έκδοση 2.2: Αυτή η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει το πρότυπο ΕχίΓ 


(ΕχζΠΔΠΟΘΑΡΙΕ Ιπη346 Εἰ 


ΕΕοτγηᾶῖγια ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές), έκδοση 


2.2, µετο οποίο είναι δυνατή η χρήση των πληροφοριών που είναι 
αποθηκευμένες μαζί µε τις φωτογραφίες για να επιτευχθεί βέλτιστη 
αναπαραγωγή των χρωμάτων όταν η εκτύπωση εκτελείται σε εκτυπωτές 


συμβατούς µε το Εχί{. 


« ΡἰςεϊΒτ]άσ6: Ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τους κατασκευαστές 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και εκτυπωτών, ώστε να είναι δυνατή η 
εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας σε εκτυπωτή χωρίς σύνδεση της μηχανής 


σε υπολογιστή. 
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Ν΄ΚΟΠ 


Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε µορφή, ὁλου ή 
μέρους του εγχειριδίου αυτού (εξαιρουμένων των περιπτώσεων 


σύντομης αναφοράς σε συγκριτικά άρθρα ή παρουσιάσεις) χωρίς 
την έγγραφη έγκριση της ΝΙΚΟΝ ΟΟΒΡΟΒΑΤΙΟΝ. 
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